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11 INTRODUÇÃO 


O sistema de gestão de qualidade 
é um processo centrado em atender boa 
parte dos requisitos almejados pelo cliente 
e tentar aumentar a sua satisfação. Além 
disso, ele é fundamental para que haja 
uma forma de padronizar a maior parte 
dos processos da empresa que o utiliza e 
isso faz com que essa condução aumente 
o desempenho com novas técnicas de 
melhoria. 

Toda empresa, em tese, pode 
apresentar uma padronização em seus 
processos e, para que isso aconteça de 
forma correta, as empresas buscam aplicar 
o sistema de gestão de qualidade em seus 


procedimentos. De acordo com Lobo 
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(2019) na maioria dos casos, as empresas 
buscam o aperfeiçoamento em seus 
métodos. Porém surge, de modo natural a 
pergunta: como coloca-los em prática de 
forma eficiente ?. 

Nesse sentindo, este estudo 
justifica-se como uma ferramenta para 
tentar compreender a importância do 
sistema de gestão da qualidade no meio 
empresarial e traduzir muitos anseios de 
meio corporativo para uma padronização 
que seja revertida em aumento de 
produtividade e eficiência no meio 
empresarial. 

Portanto, objetivou-se identificar e 
compreender os processos de qualidade 
realizadas nas organizações. Visando 
destacar a sua devida relevância nesse 


meio. 


21 METODOLOGIA 


O presente estudo seguiu o formato 
de pesquisa a partir das referências 
definidas sendo 


bibliográficas como 


de caráter exploratório descritivo, na 
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abordagem qualitativa, visando identificar propostas, melhorias e consequentemente, 
compreender os processos que ocorrem de uma empresa e ressaltando a importância do 
sistema de gestão da qualidade. 


31 RESULTADOS E DISCUSSÕES 


3.1 Gestão de Qualidade 


As empresas estão colocando em prática o sistema de gestão da qualidade, por 
conta da alta concorrência nacional e internacional, (CORREIA MÉLO; MEDEIROS, 2006). 
Muitas delas baseiam-se no ISO 9001 para implementar esse sistema. Este trabalho 
apresenta normas e técnicas que auxiliam na esquematização de novas metodologias 
empresariais em diversos lugares. Como nos ensinam Correia; Mélo (2006, p.2) em que 
afirmam: “essas séries de normas representam de diversos países que buscam interpretar 
e dar forma do conceito de sistema de gestão da qualidade”). 

Vale destacar que o ponto primordial das organizações ao aplicar essas técnicas 
e padronizar e adotar um conjunto de procedimentos que possam atender boa parte das 
necessidades de seus consumidores finais e sempre trazendo alguma melhoria. 


3.2 ISO 9001 


A ISO 9001 é uma forma de autenticar as diretrizes de gestão da qualidade 
empresarial. O seu objetivo é tornar os processos mais eficientes. É notável que diversas 
empresas expõem uma certa distinção nos seus modos e programas de melhoria contínua. 
(MARTINS; GONZALES, 2007). 

Segundo Gonzales e Martins (2007, p.2) “A prática da melhoria contínua nas 
organizações, nos dias atuais é uma premissa para a sua competitividade no mercado”. É 
uma disputa acirrada por melhoramento nos desempenhos, é indispensável estar atento 
a cada detalhe e as novas perspectivas do mercado e as suas inovações. Para estar 
sempre em desenvolvimento os empresários buscam implementar o sistema de gestão da 
qualidade e procuram ter a certificação ISO 9001 ou adotar as suas técnicas e norma sobre 
qualidade. 


3.2.1 Melhoria contínua 


Há de se pensar na melhoria como algo a ser perseguido dentro da empresa e 
buscar de modo implacável a entrega de qualidade para o consumidor final. Dessa maneira 
temos, segundo (ATTADIA; MARTINS. 20083, p.2) que “O processo de melhoria contínua 
apresenta diferentes estágios de evolução e necessita de uma infraestrutura para atingir os 
objetivos”. Essa adequação requer monitoramento contínuo e detalhista em cada passo que 


irá ocorrer e pessoas preparadas quando a empresa quer implementar novos métodos que 
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possam alavancar seus processos e trazer uma parametrização que gere mais qualidade. 
Visando um futuro de aperfeiçoamento em suas práticas regulares e fazendo a medição 
de como tudo está acontecendo e se está acontecendo e ocorrendo tudo de forma correta. 

Para Attadia e Martins (2003), ressaltam sobre a medição de desempenho, 
sendo algo indispensável pra detectar o que anda acontecendo e se as novas técnicas 
desenvolvidas estão em funcionamento. Complementando a ideia, Hranec (1994, p.5) 
afirma que “Medidas de desempenho são os “sinais vitais” da organização. Elas informam 
às pessoas o que estão fazendo, como elas estão se saindo e se elas estão agindo como 
parte de todo. Elas comunicam que é importante para toda a organização: a estratégia de 
gerência de primeiro escalão para os demais níveis, resultado dos processos, desde os 
níveis inferiores até o primeiro escalão, e controle de melhoria dentro do processo”. 


3.3 Ferramentas da Qualidade 


A dinâmica do mercado empresarial vem passando por grandes transformações. 
É perceptível que todos os setores, vem crescendo e adquirindo novas perspectivas e 
implementações. 

Daniel e Murback (2014, p.2) afirmam que “tais implementações vêm modificando 
estruturalmente o setor de prestação de serviços e produtos ofertados pelas empresas 
que procuram trabalhar dentro de um sistema de qualidade”. Seguindo esse contexto, os 
problemas que surgem apresentam uma complexidade maior, devido ao alto crescimento 
das atividades empresariais. 

Assim, as ferramentas de qualidade proporcionam novas técnicas que servem 
na definição, análise e resolução dos problemas. Identificando e compreendendo o que 
acontece de forma mais clara e sucinta. Além de aumentar o fluxo de produção. 

Entre as ferramentas da qualidade do sistema de gestão da qualidade estão o 
fluxograma de diagrama de pareto. 


3.3.1 Fluxograma 


De acordo com Azevedo (2016, p.2) “Mapear os processos requer a observação e 
descrição de como se está trabalhando”. Ele ressalta que o mapeamento é feito através 
da esquematização dos processos com o fluxograma, representados por símbolos. Onde 
cada símbolo caracteriza um processo. Quanto mais realista e preciso, a compreensão 
da situação ficará melhor. Assim podendo haver alguma implementação de melhoria sem 


alterar os procedimentos existentes. 


3.3.2 Diagrama de Pareto 


É um gráfico utilizando para estabelecer uma ordenação nas causas de perdas que 
devem ser sanadas. Além de auxiliar na identificação e priorização de oportunidades de 


melhoria nos processos medidos. Análise e compreendimento das causas de forma mais 
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detalhada para melhor entendimento. 


41 CONSIDERAÇÕES FINAIS 


O sistema de gestão de qualidade, os programas e as ferramentas da qualidade 
representam importantes diferenciais para as empresas, pois proporcionam benefícios de 
diversas ordens, além de ajudar nas resoluções dos problemas trazendo uma forma mais 
prática de solução. 

Assim, o sistema de gestão de qualidade estrutura a organização e se posiciona 
em padronizar os processos de forma que, todos sejam efetuados adequadamente e 
sempre mantendo a qualidade para que possam atender toda as necessidades dos seus 
consumidores finais. Sempre buscando uma melhoria contínua atendendo aos requisitos 
da ISO 9001, executando e implementando novas ações. 
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RESUMO: O trabalho tem como objetivo 
realizar a análise de confiabilidade de 
uma viga | pré-moldada de uma ponte 
de concreto protendido, sendo verificada 
tanto para o Estado Limite Último (ELU) 
de esgotamento da capacidade resistente 
da peça à flexão, quanto à verificação das 
tensões admissíveis de tração do concreto 
no Estado Limite de Serviço (ELS). Foi 
realizada a modelagem matemática de 
duas funções das superfícies de estado 
limite (SEL) baseada na teoria, que 
representam o desempenho da estrutura, 
tanto no ELU quanto no ELS, em função 
das variáveis aleatórias básicas originais, 
tais como: carregamento aplicado à 
estrutura, propriedades geométricas e as 
resistências dos materiais, além de efeitos 
produzidos pela protensão. Estas funções 
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da SEL foram desenvolvidas baseadas em 
dois normativos: o americano AASTHO 
LRFD Bridge Design Specifications; e os 
brasileiros NBR 6118 - Projeto de estruturas 
de concreto — Procedimento e NBR 7188 
- Carga móvel rodoviária e de pedestres 
em pontes, viadutos, passarelas e outras 
estruturas. Para o modelo de análise 
estrutural, foi utilizada uma viga, com 
seção tipo “”, da ponte sobre córrego São 
Domingos, na rodovia estadual ES-010, 
trecho Itaúnas — Entr. ES-421 (Conceição 
da Barra-ES). O Método utilizado para 
realizar a análise de confiabilidade foi o 
método Monte Carlo, devido à sua acurácia. 
Constatou-se que os valores do índice de 
confiabilidade B, das funções G, (no ELU) 
e G, (no ELS) foram atendidos de acordo 
com os valores pré-estabelecidos pº“º pelo 
EUROCODE EN 1990 (2002) tanto para a 
AASTHO quanto para as NBR's. 
PALAVRAS-CHAVE: Superfície de estado 
limite. Modos de falha. Método Monte Carlo. 
Índice de confiabilidade. Probabilidade de 
falha. 


Capítulo 2 


COMPARATIVE ANALYSIS OF STANDARDS NBR 6118/2014, NBR 7188/2013 
AND AASHTO LRFD 2012, BASED ON THE THEORY OF RELIABILITY — CASE 
STUDY OF ONE |I-BEAM BRIDGE OVER SÃO DOMINGOS STREAM ON STATE 

HIGHWAY ES-010, SECTION ITAÚNAS - ES-421 

ABSTRACT: The purpose of this work is to carry out a reliability analysis of a precast 
I-beam of a prestressed concrete bridge, being verified for the Ultimate Limit State (ULS) of 
exhaustion of the its resistant capacity to bending, as well as the verification of admissible 
stress at the concrete traction in the Service Limit State (SLS). Mathematical modeling of two 
limit state surface functions (SEL), based on the theory, was carried out, which represented 
the performance of the structure, both in ELU and in ELS, as a function of the original basic 
random variables, such as: loading applied to the structure, geometric properties and the 
resistances of materials, besides the effects produced by prestressing. These SEL functions 
were developed based on two standards: the American AASTHO LRFD Bridge Design 
Specifications; and the Brazilians NBR 6118 - Design of concrete structures — Procedure and 
NBR 7188 - Road and pedestrian load on bridges, viaducts, footbridges and other structures. 
For the structural analysis model, a beam, with a “|” cross section type, of the bridge over 
the São Domingos stream, on the state highway ES-010, section Itaúnas — Entr. ES-421 
(Conceição da Barra-ES) was used. The method used to carry out the reliability analysis was 
the Monte Carlo method, due to its accuracy. It was found that the values of the reliability index 
B, of functions G, (in the ELU) and G, (in the ELS) were met in accordance with the values 
piarse! pre-established by EUROCODE EN 1990 (2002) both for AASTHO and for the NBR's. 
KEYWORDS: Limit state surface. Failure modes. Monte Carlo Method. Reliability Index. 
Failure probability. 


11 INTRODUÇÃO 


Os projetos de engenharia visam a segurança das estruturas e de seus usuários, 
e a análise de confiabilidade estrutural vem sendo usada, principalmente, em estruturas 
especiais, como pontes, usinas nucleares, plataformas offshore, fundações, dentre outras. 
Além disso, esses projetos sempre buscam encontrar um equilíbrio entre a otimização da 
estrutura e o seu custo-benefício, porém com o desenvolvimento de técnicas computacionais 
baseadas em métodos matemáticos e de estatística multivariada, a partir de 1980, e que, 
atualmente, continuam em evolução, devem considerar o caráter aleatório das variáveis 
envolvidas baseando-se nos conceitos de confiabilidade estrutural (FERREIRA, 2022). 
Trabalhos recentemente desenvolvidos nessa área apontam para um aspecto que merece 
destaque: “por razões econômicas e de segurança, é imperativo assegurar que as pontes, 
como elementos vitais da infraestrutura de transporte terrestre, se mantenham em condição 
aceitável e com elevado nível de confiabilidade” (JACINTO, 2011). 

Segundo Sagrilo (1994) às variações intrínsecas nos carregamentos, nas condições 
ambientais, nas propriedades mecânicas dos materiais e nas propriedades geométricas 
de elementos estruturais de um projeto estrutural, além das incertezas associadas aos 
métodos de cálculo estrutural utilizados, contribuem para uma pequena probabilidade 
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de que a estrutura não venha atender de maneira adequada aos objetivos para os quais 
está sendo projetada. Essa probabilidade é denominada de probabilidade de falha e sua 
avaliação é realizada através da análise de confiabilidade estrutural. 

Em meados da década de 1970 colocou-se em dúvida a eficiência das normas de 
segurança baseadas no método das tensões admissíveis (SOUZA JUNIOR, 2009). Na 
mesma época, houve diversos estudos para o desenvolvimento de uma nova metodologia 
de avaliação da segurança. Nesse período, o engenheiro civil Ellingwood tomou a frente de 
um novo formato para as normas americanas baseado nos estados limites. O critério para 
considerar que ocorreu a falha estrutural é simples, a estrutura falha quando a solicitação 
(S) exceder a capacidade resistente (R) da estrutura, logo, a função da superfície de estado 
limite definida para um determinado modo de falha é: 


G=R-S (1) 


Tendo em vista que as pontes constituem uma proporção significativa da rede viária, 
juntamente com o crescente uso da protensão no Brasil e a carência de análise sobre 
os diversos parâmetros relacionados com o projeto para segurança estrutural utilizados 
nas normas atuais, estabelece-se como objetivo principal deste trabalho apresentar um 
procedimento que permita determinar a probabilidade de falha e o respectivo índice de 
confiabilidade de estruturas (no caso em tela vigas |), que compõem as pontes de concreto 
protendido. 

Os métodos existentes para avaliação da probabilidade de falha, de acordo com 
Ferreira (2022), são divididos em quatro categorias: 


A. Métodos de Integração Numérica; 
B. Simulação Monte Carlo ou método Monte Carlo e suas variações; 


C. Métodos semianalíticos FORM (First Order Reliability Method), SORM (Second 
Order Reliability Method) e SORM DG (Second Order Reliability Method by 
Differential Geometry); 


D. Métodos Híbridos. 


Como aqui a avaliação da eficiência dos métodos de confiabilidade não é o foco 
principal, mas a acurácia dos resultados, será utilizado o método Monte Carlo (METRÓPOLIS 
e ULAM, 1949), pois fornece resultados acurados. Este método é conhecido como o método 
da força bruta (LIU e KIUREGHIAN, 1989), devido à necessidade de grande quantidade de 
avaliações da função da SEL, gerando em muitos casos elevado consumo computacional. 
Devido a sua baixa eficiência e elevada acurácia, na prática, é utilizado para aferição de 
outros métodos (FERREIRA, 2022). 

Na análise de confiabilidade via método Monte Carlo, R e S possuem funções com 
distribuições probabilísticas definidas, onde a probabilidade de falha é estabelecida para 
G < 0, assumindo valores da ordem de 10% a 10%, tendo em vista que os projetos de 


Engenharias: Pesquisa, desenvolvimento e inovação 3 Capítulo 2 


engenharia devem apresentar elevada confiabilidade (C=1-P). A probabilidade de falha (P ) 
e o índice de confiabilidade (B) são obtidos por 


P. = NF número de falhas (2) 
f TN número de amostras artificiais 


B =-—D(Pp) (3) 
onde d(.) corresponde a função cumulativa normal padrão de probabilidades. 

Aqui são estabelecidas formulações baseadas na norma americana (AASTHO, 
2012) e brasileiras (NBR 6118/2014 e NBR 7188/2013) para o cálculo do índice de 
confiabilidade e posterior análise comparativa, inclusive com o índice de confiabilidade 
alvo Ba"º, preconizado pelo EUROCODE EN 1990 (2002). 


21 REVISÃO 


A análise de confiabilidade estrutural é a arte de formular um modelo matemático no 
qual pode se obter a resposta para o seguinte questionamento: “Como uma estrutura se 
comporta quando suas propriedades geométricas, propriedades dos materiais e todas as 
ações são dadas como aleatórias?” (DITLEVSEN e MADSEN, 2007). É uma ferramenta, 
que possibilita ao engenheiro estrutural mensurar as incertezas nas variáveis de projeto e 
auxiliá-lo na sua tomada de decisão com maior segurança. Nesse sentido, pode ser usada 
como uma alternativa para obter projetos mais seguros e econômicos, bem como, em projetos 
já existentes, através da atualização do índice de confiabilidade e, consequentemente, da 
probabilidade de falha, estabelecendo quais as ações necessitam fazer parte do plano de 
manutenção periódica (SAGRILO, 1994). Permite que se considerem as incertezas normais 
associadas à cada uma das variáveis, que influem no desempenho ou na segurança da 
estrutura. Desta forma, podem-se considerar as incertezas associadas às dimensões do 
elemento estrutural, as incertezas na resistência dos materiais e nas solicitações, dentre 
outras, não levando em conta as incertezas geradas por erro humano. Em análise de 
confiabilidade, avalia-se a probabilidade de uma estrutura ou de um elemento estrutural 
sofrer algum tipo de falha. Esta pode ser definida como a situação em que a estrutura atinge 
uma condição indesejada, o que não representa necessariamente o colapso da totalidade 
ou parte da estrutura. Ela pode ocorrer, por exemplo, devido ao surgimento de uma flecha, 
de uma abertura de fissura maior do que o esperado ou de vibração excessiva. Cada uma 
das situações em que se deseja verificar a probabilidade de falha será cnamada de modo 
de falha. Neste trabalho são avaliados os modos de falha relacionados com a ruptura de 
elementos à flexão (simples ou composta), no Estado Limite Último (ELU) e verificação ao 
atendimento dos limites das tensões de tração nas fibras inferiores e superiores, no Estado 
Limite de Serviço (ELS). Para calcular a probabilidade de falha para um modo de falha, pelo 
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método dos estados limites, é estabelecida uma função da SEL. Quando esta função de 
falha é igual à zero, tem-se a equação de estado limite SEL. Conforme observado através 
da Figura 1, a SEL separa a região “segura” (G>0) da “não segura” (G<0). A função de falha 
da SEL para cada modo de falha é escrita na forma geral como 


G(U)=R-S (4) 


onde U é o vetor das variáveis originais, ou básicas, Re S. 


G(U)-0.0 


seguro 


CG(Uy-0.0 


G(U)=0,0 
falha 


Figura 1 - Representação gráfica da probabilidade de falha 


Fonte: Sagrilo (1994) 


Segundo Melchers e Beck (2018), variáveis básicas (ou originais) são as variáveis 
fundamentais que definem e caracterizam o comportamento e a segurança de uma 
estrutura para um modo de falha. Em geral, elas são as mesmas variáveis empregadas 
no dimensionamento, como as dimensões dos elementos estruturais, o peso específico 
dos materiais, a resistência dos materiais, carregamentos permanentes e variáveis, dentre 
outros. 

O método estabelecido para a avaliação da probabilidade de falha, e 
consequentemente, do índice de confiabilidade é o método ou simulação Monte Carlo 
devido a sua elevada acurácia, como já relatado. Esse método é uma simulação numérica, 
que permite a solução de problemas complexos em diversas áreas. Na simulação não há 
limites para a complexidade do modelo: se o modelo pode ser resolvido, pode ser utilizado 
em simulação. O único fator limitante é o consumo computacional (BECK, 2019). 

Em engenharia de estruturas, a simulação Monte Carlo soluciona tão bem problemas 
lineares quanto não-lineares, apesar de sua baixa eficiência computacional. Além disso, 


resolve com a mesma facilidade problemas envolvendo uma única equação de estado 
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limite ou várias equações (sistemas) com associação em série, em paralelo ou mista 
(BECK, 2019). 

Nas décadas de 1970 e 1980 foram feitos muitos avanços em teoria da confiabilidade 
estrutural. Na época, devido à incipiente, mas limitada capacidade dos computadores, foram 
estabelecidos os métodos semianalíticos, mais eficientes, tais como o FORM (HASOFER 
e LIND, 1974; RACKWITZ e FIESSLER, 1978), SORM (TVEDT,1983; BREITUNG,1984; 
HOHENBICHLER e RACKWITZ, 1988) e limites para a probabilidade de falha de sistemas. 

O método Monte Carlo e suas variações são usados na prática para validar os 
resultados fornecidos dos métodos semianalíticos (os mais eficientes), ou como último 
recurso, quando estes não apresentarem resultados acurados. Com o aumento recente e 
explosivo da capacidade de processamento dos computadores, as técnicas de simulação 
têm conquistado cada vez mais espaço. Contam a favor desta metodologia a facilidade de 
implementação para resolver diferentes problemas, além da robustez das soluções (BECK, 
2019). 

As funções da SEL são estabelecidas com base na norma americana (AASTHO, 
2012) e brasileiras (NBR 6118/2014 e NBR 7188/2013) para o cálculo do índice de 
confiabilidade e posterior análise comparativa, inclusive com o índice de confiabilidade 
alvo, preconizado pelo EUJROCODE EN 1990 (2002), de acordo como descrito na Figura 2: 


OAE OBJETO DE ANÁLISE 
ESTUDO , ESTRUTURAL E 


- DIMENSIONAMENTO 


SIMULAÇÃO — MODELAGEM DA | 
ESTÁ MONTE CARLO SEL 
OBTENÇÃO DE | ANÁLISE DOS ] 
Pre B RESULTADOS | 


Figura 2 - Fluxograma de eventos 


Fonte: Autores deste manuscrito 


31 MÉTODO MONTE CARLO 


Esse método, apesar de acurado, tem baixa eficiência computacional, devido à 
necessidade de grande quantidade de avaliações (N) da função de falha, como já relatado 
por ser uma ferramenta universal, é muito utilizado para aferição de outros métodos, podendo 
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ser usado indistintamente para componentes e sistemas, pois depende apenas de verificar 
se uma determinada amostra pertence ou não ao domínio de falha. O método consiste em 
gerar a partir da função conjunta de densidade de probabilidades das variáveis aleatórias 
(fu) um número N de amostras independentes Ui. Para cada uma destas amostras a função 
G(U) é avaliada e se G(U)<0, uma falha é contada. Uma aproximação para a probabilidade 
de falha é dada por (KARAMCHANDANI, 1987) 


Pp = Soqujeo fUUdu = lim q EE MG(U) < 0) (5) 


onde KG(U)<0)=1 para G(U)<0 e zero para G(U)>0. 
Karamchandani (1987) estabeleceu, para a probabilidade de falha, um estimador 


a 
Pfe = 24 HG(U) < 0) (6) 
com média, variância e coeficiente de variação dados, respectivamente, por: 
PAPO) .P 
Var[Pre])= DL =A (8) 
Var[P e] 
Cov = CV[Pre] = BE 100 (9) 
O valor de N será calculado pela Equação 10 
10º 
N= Pp'Cov? (10) 


Segundo Ferreira (2022), embora este método forneça resultados confiáveis na 
avaliação da probabilidade de falha, apresenta elevada quantidade de avaliações (N) 
da função da SEL (G(U)=0). Na análise de confiabilidade estrutural a probabilidade de 
falha é geralmente pequena e tendo-se, por exemplo, um valor de 10º e querendo-se um 
coeficiente de variação no estimador de 10%, o número de análises necessárias de acordo 
com a Equação 10 é da ordem de 10”. 


41 VALORES ALVO 


Há na bibliografia algumas equações para se chegar a um valor alvo para a 
probabilidade de falha da estrutura, baseada em incertezas normais, em que não se 
considera a influência do fator humano (como erros) e, portanto, não é uma probabilidade 
real de falha da estrutura (MELCHERS E BECK, 2018). Estas equações, entretanto, não 
costumam ser usadas na prática, pois dependem de valores difíceis de serem previstos, 
como o número médio de pessoas dentro ou nas proximidades da estrutura durante a 
sua vida útil. O meio mais comum de se chegar a um valor alvo de probabilidade de falha 
da estrutura ou de um elemento estrutural é pela sua estimativa através de elementos 
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dimensionados de acordo com as normas em vigor, desde que seja considerado que estes 
elementos apresentam uma segurança adequada. 

Segundo Melchers e Beck (2018), o índice de confiabilidade (B), para um período 
igual à vida útil da estrutura, costuma ficar entre 3,0 e 3,5, para edificações comerciais 
e residenciais. O EUROCODE EN 1990 (2002) recomenda um valor do índice de 
confiabilidade de 3,8 para cinquenta anos de referência, em ELU, para elementos 
estruturais de edificações residenciais e comerciais. Este valor do índice de confiabilidade 
corresponde a uma probabilidade de falha em torno de 7,2.10%, considerando que a função 
de falha tenha uma distribuição aproximadamente normal. Já no caso de ELS o valor do 
índice de confiabilidade recomendado é de 1,5 com probabilidade de falha em torno de 
6,7.102, como ilustrado na Tabela 1 


Estado Limite Índice de confiabilidade B (50 anos) 
Último 3,8 
Fadiga 15a3,8 
Utilização 1,5 


Tabela 1- Índice de confiabilidade 
Fonte: EUROCODE EN 1990 (2002) 


4.1 O Problema de Dimensionamento 


Muitas das variáveis envolvidas nos projetos de engenharia são aleatórias, ou seja, 
os seus parametros possuem incertezas (FERREIRA, 2022). A presença dessas incertezas 
são, geralmente, tratadas com o uso do fator global de segurança, segundo a abordagem 
tradicional do método das tensões admissíveis. No caso do método semi-probabilístico 
(ou dos estados limites), a média e o desvio padrão são utilizados para definir valores 
característicos das variáveis aleatórias e coeficientes parciais de segurança para obter 
valores de cálculo a partir dos valores característicos. Segundo esse método, a segurança 
das estruturas de concreto deve ser verificada em relação aos Estados Limites Últimos, 
porém em ambos os métodos citados, a probabilidade de falha não é calculada. Estas 
limitações podem ser superadas através de projetos baseados em confiabilidade, nos quais 
a segurança de uma estrutura é descrita por um índice de confiabilidade ao invés do fator 
de segurança. O índice de confiabilidade é capaz de explicar as incertezas e as correlações 
paramétricas e fornece um caminho para estimar a probabilidade de falha (Figura 3) da 
estrutura e de seus componentes. 
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Figura 3 - Probabilidade de falha 


Fonte: Autores deste manuscrito 


“Confiabilidade é o grau de confiança (probabilidade subjetiva) de que um sistema 
não falhe dentro de um período de tempo especificado e respeitadas as condições de 
operações (de projeto) do mesmo” (BECK, 2019). 

De modo geral, o dimensionamento estrutural é realizado, atualmente, visando obter 
uma estrutura que suporta as cargas, já conhecidas, que atuarão sobre a mesma, através 
de um processo determinístico. Com a Teoria da Confiabilidade é possível levar em conta 
as incertezas normais relacionadas a cada variável presente no sistema estrutural, seja 
ela solicitante ou resistente, para realizar a verificação probabilística de segurança de um 
projeto. A Confiabilidade permite que os dimensionamentos usuais sejam extrapolados para 
os casos não usuais no cotidiano da Engenharia Civil, além de possibilitar o refinamento 
dos coeficientes de segurança adotados em projeto, de forma que a estrutura se mantenha 
segura, porém econômica (SANTOS e RODRIGUES, 2021). 

Dois importantes conceitos da Confiabilidade são o índice de confiabilidade 
e a probabilidade de falha. A Análise de Confiabilidade consiste na quantificação da 
probabilidade de falha em uma estrutura, o que significa que esta análise tem a finalidade 
de determinar a probabilidade da construção ser submetida a uma situação desfavorável 
à segurança, como, por exemplo, no caso em que as solicitações em uma seção sejam 
maiores que sua resistência é capaz de suportar. O índice de confiabilidade B equivale ao 
grau de segurança da estrutura em si e é determinado através da análise de uma função 
de falha, a qual estabelece a relação entre as resistências e as solicitações presentes 
no sistema estrutural. Este índice está, portanto, diretamente ligado à probabilidade de 
falha da estrutura (ver Equação 3). Quanto maior o seu valor, menores as chances da 
construção entrar em colapso. Segundo Bastos (2012), este índice pode ser interpretado 
como a distância entre a falha e a média da margem dividida pelo desvio padrão como 
ilustrado na Figura 4 
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Figura 4 - Probabilidade de falha e índice de confiabilidade 


Fonte: Autores deste manuscrito 


Como as Normas Brasileiras não especificam nenhum valor limite para o índice 
B, para se definir uma referência é necessário consultar outros documentos e normas. 
O EUROCODE EN 1990 (2002) define os índices de confiabilidade a partir de uma 
classificação das consequências de falha da estrutura, das classes de confiabilidade e do 
período de retorno. As consequências de falha, apresentadas na Tabela 2, são divididas 
em três categorias, CC1 — pequeno impacto, CC2 - moderado impacto e CC3 — elevado 
impacto, essas são definidas em função do impacto gerado pela falha, tais como, perdas 
de vidas humanas, consequências ambientais, sociais e econômicos. Tais consequências 
são associadas às classes de confiabilidade e aos períodos de recorrência. 


Valores para pao 
Classes de Classes de ELU 
consequências confiabilidade 
1 ano 50 anos 
cc3 RC3 5,2 4,3 
cc2 RC2 4,7 3,8 
Cc1 RC1 4,2 3,3 


Tabela 2- Valores de p*"º para o ELU 
Fonte: EUROCODE EN 1990 (2002) 


De acordo com EUROCODE EN 1990 (2002) os valores de probabilidade de falha 
são da ordem de 10% para projetos estruturais que adotam os coeficientes parciais, o que 
consiste em uma única obra atingindo o E.L.U. em um período de recorrência de 50 anos 
num lote de 100.000.000 de obras do mesmo tipo. Utiliza-se neste trabalho, como critério 
de avaliação, um índice de confiabilidade de referência de B:º=3,8, cuja probabilidade de 
falha associada é da ordem de 7,2.105. 


Engenharias: Pesquisa, desenvolvimento e inovação 3 Capítulo 2 


14 


51 MODELAGEM MATEMÁTICA DAS SEL 


5.1 Normativo AASTHO LRFD (USA) 


A determinação da Função Estado Limite para pontes em concreto protendido de 
viga-e-laje é derivada segundo os requerimentos estabelecidos na AASHTO LRFD Bridge 
Design Specifications (2012). Para facilitar o entendimento foi mantida a notação utilizada 
pela AASHTO. 

Tomando-se como caso mais provável de falha a ruína de um dos elementos da 
superestrutura da ponte, efetua-se uma avaliação da probabilidade de falha de uma das 
vigas protendidas da ponte. Destacam-se os três casos básicos de falha para uma viga 
protendida: flexão positiva na seção crítica, tensão à tração do concreto, e flexão negativa 
na seção crítica (AKGUL E FRANGOPOL, 2004). No presente estudo iremos abordar 
apenas os 2 primeiros casos por tratar-se de viga bi-apoiada. 


5.1.1 Flexão positiva no meio do vão 


A função estado limite G1 para uma viga submetida à flexão é definida através da 
equação 


G = My — (Mpc + Mpw + Mii+im) (11) 


sendo Mu o momento último resistente, DC e DW, são os pesos próprios da estrutura 
e dos elementos não estruturais, respectivamente, Mp; e My OS momentos devidos a 
esses pesos próprios, LL e IM são a carga variável (nesse caso cargas móveis) e o fator do 


efeito dinâmico chamado de fator de impacto, respectivamente, e M o momento devido 


LL+M 
a essa carga variável acrescida do impacto da carga veicular. 

A ação variável é definida para um período de referência de 75 anos, segundo a 
AASHTO LRFD. No caso da NBR:6118, este período é de 50 anos. 

O momento resistente último é calculado dependendo do comportamento que 
apresenta a viga: 


| - Comportamento como viga retangular: 


a 


My = Aps'fos' (do — DD +Asfo(ds-S)-Asfoo (ds —S) (12) 


a=B,:c (13) 
Aps'fpurAs'fs—Ars'fts 
com =>D[D"———— 14 
0,85:f/-By'b+k-ApçfPU o 
p 
fos= Su (1-k-E) (15) 
p 
com bs: (1,04 - = (16) 
pu 


onde f,, é a tensão média no aço de protensão, A, é a área transversal do cabo 
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de protensão, d, é a distância entre a extremidade à compressão extrema até o centroide 
dos cabos de protensão, b é a largura da viga, a é a profundidade equivalente do bloco de 
tensão, c é a distância a partir do extremo da extremidade à compressão até o eixo neutro, 
B, é o fator do bloco de tensão, f”, é a resistência característica à compressão do concreto 
(aos 28 dias), Fu é a resistência à fluência do aço de protensão e, Ei” é a resistência 
específica à tração do aço de protensão. 

Il - Comportamento como viga T 


My = As" fps “(do =) + Asc foc(do = 5) = 45: e(d's—5) + 0,85 -f-(b— 


chalés 
by) hp (ED) (17) 
com c= Cos'fput As fo -A ss 085 Jo Orth (18) 


0,85:fé-Byby+k Ap 
fe'Brbwy ps dp 


onde b, é a largura da alma da viga, h, é a altura da parte da viga submetida à 


compressão. O momento advindo da carga variável é calculado como 
Msn = [Mye * (1 + IM) + Mg] + DFM (19) 


sendo DFM o fator de distribuição do momento de flexão, Mve e Mica os momentos 
devido ao peso do veículo de projeto e à carga acidental distribuída chamada de lane load, 
respectivamente. 

O fator DFM é calculado segundo as especificações da AASHTO LRFD 4.6.2.2.2, 
e sua finalidade é distribuir os momentos advindos das ações variáveis nas vigas que 
compõem a estrutura. Este fator depende do tipo de estrutura que está sendo avaliada. 

No cálculo dos momentos gerados no elemento devido ao veículo de projeto e 
à carga distribuída, devem-se implementar as linhas de influência para os casos mais 
críticos. Finalmente é obtida a Equação 20 que define a primeira Função Estado Limite, 
considerando-se o comportamento do elemento estrutural como viga T 


G =Aps'fos (do -S) + As fo (ds DA fo (as-S) +08s-f: 


h 
2) — Mp — Mpw — Moe: (1+1M) + Mca]: DEM (20) 


(b— by)-hy. (5 


Para o mesmo elemento, porém com comportamento estrutural como viga retangular, 
basta estabelecer b, = b na Equação 20, ou seja 


G = Ap" hos (do —S) + Asc fo (do) ASF (d's— 5) — Mpc — Mpw — 
[Mpe * (1 + IM) + Mça] * DFM (21) 


5.1.2 Tensão à tração do concreto 


O estado limite de serviço de uma viga em concreto protendido pode ser avaliado 
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com base nas tensões limite à tração e à compressão do concreto, na tensão à tração limite 
no aço de protensão, e na deformação limite à flexão. No presente trabalho é considerada a 
função estado limite G, para a tensão à tração do concreto de uma viga composta protendida 
(viga-+laje), mostrada na Equação 22 na qual consideram-se as tensões em MPa. 


G> = fr — (Sob + foch + fowb + faz+mb) (22) 
Sendo 
fer =0,5:Vfe (23) 


onde f, é a tensão à tração resistente da estrutura, f”, é a resistência característica 
à compressão do concreto (aos 28 dias); fa é a tensão à flexão na extremidade inferior da 
viga devido à força de protensão; f5cp: fow € fmp SãO as tensões à flexão na extremidade 
inferior da viga devidas à carga permanente dos elementos estruturais, à carga permanente 
dos elementos não estruturais, e às cargas variáveis incluindo o impacto por carga veicular, 
respectivamente. A tensão devido à força de protensão Ee pode ser calculada como 


E Prinal E Pfinarei 
= — final do finatoi 24 
fob Ag Sai (24) 
sendo 
Sai ="E (25) 
G 
onde P,., é a força da protensão após as perdas totais, e, é a excentricidade 


individual de cada cabo da armadura de protensão, S,, é o módulo de seção em relação à 
extremidade inferior da viga, e yç; é a distância entre a extremidade inferior da viga e o eixo 
neutro. A força final de protensão é a força aplicada nos cabos descontadas as perdas e é 
definida como: 


Prinai = Piniciai — Afor ' Aps (26) 


sendo Afy as perdas totais da força de protensão, que incluem perdas devidas 
ao atrito (AF e), à acomodação da ancoragem (AF pn)» ao encurtamento e ao alongamento 
elástico (Afpes), e as perdas progressivas causadas pela retração e fluência do concreto e 
pela relaxação do aço (Afp,.). 

Nas formulações contidas nas Equações 27, 28 e 29 mostram-se as tensões que 
são provocadas pelas ações permanentes e variáveis que solicitam a estrutura. 


foch = "2£ (27) 
Sai 
fowo = "E (28) 
Gi 
LL+HM = mtu (29) 
Gi 
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Substituindo-as na Equação 22 a Função Estado Limite G2 é dada por 
LPfinal DPinarei , Mpc , Mpw , MiL+M 
G, = — (— HH tua  &ttnatti , oc | Tou , Mure) 30 
2 = Ag Sai Sai Sai Sai do 


Estabeleceu-se a convenção para as tensões de modo que para tensões de tração 
serão positivas e de compressão, negativas. 


5.2 Normas Brasileiras 
Analisaremos agora as funções e modos de falha do elemento estrutural estudado 
em5.1, no entanto, à luz das Normas Brasileiras NBR 6118/2014 e NBR 7188/2013 de modo 


a estabelecer posteriormente um comparativo dos índices de confiabilidade encontrados 
pelas Normas. 


5.2.1 Modo de falha dimensionado para flexão positiva no meio do vão 
A função estado limite G, para uma viga submetida à flexão é estabelecida por 
G = Mp —(M, +M,) (31) 


Onde M, e M, são os momentos fletores devidos às cargas permanentes e às cargas 
variáveis (S — solicitações), respectivamente. M, é o momento fletor resistente do elemento 
estrutural (R — resistência). 

No caso de uma viga com comportamento de seção transversal retangular (ver 
Figura 5) obtém-se as seguintes informações 


Esforços | Esforços 
resistentes solicitantes 
(interno) (externo) 


Figura 5 - Esforços solicitantes e resistentes 


Fonte: Autores deste manuscrito 
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Força resultante da armadura passiva mais tracionada RA, Fa (32) 
Força resultante da armadura passiva menos tracionada R'=A .f k (33) 
Força resultante da armadura ativa de protensão R=A,. ig (34) 
Força resultante do concreto comprimido R.=(0,8.b.x).0,85.f. (35) 


A posição da linha neutra (LN) pode ser encontrada após equilíbrio das forças 
atuantes 


R+Rp= Rate (36) 
Substituindo as Equações 32, 33, 34 e 35 na Equação 36, obtém-se 


— AsfytAp'fpro-A!sfryk 
X= E RR (37) 


O Momento resistente da viga, comportando-se como seção retangular, é dado pela 
equação: 
Mp=Rs(do—-04:2)+Rp-(d,—-0,4:x)—-R'sc(d';—- 0,4:x) (38) 
Substituindo a equação 37 na equação 38 e reorganizando os termos 


(AcfyktAp fp A! ef!) 


Ma = As fg [ds — (Am 4, pg [dy 


(39) 


(AcfyktAp'f p= ASF!) Cadeia ud 


4 r , 
L7:b'fo | —A sf yk a s L7:b'fo 


A Equação 39 também é válida para quando a viga se comporta como viga T ou viga 
|, desde que o valor de y conforme preconizado pela NBR 6118 seja inferior ao valor da 
espessura da mesa (h), ou seja: y<f,. 


5.22 Tensão à tração do concreto 


A função estado limite G, é idêntica à estabelecida pela Equação 30, em 5.1.2, 
porém com a diferença da equação da tensão máxima admissível de tração do concreto 
que é dada por: 


fe =12fa=1207/m= 120703, | ae (40) 


onde f., é a resistência característica à tração na flexão, f,,, é a resistência média 
à tração do concreto e f,, é a resistência característica à compressão do concreto (análogo 
ao f” da AASTHO). 
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61 ESTUDO DE CASO: VIGA | PROTENDIDA DA PONTE SOBRE CÓRREGO 
SAO DOMINGOS 

Como estudo de caso foi escolhida uma viga | da ponte sobre o córrego São 
Domingos (PROJETO DE ENGENHARIA, 2016), que está localizada em Conceição 
da Barra (ver Figura 6), na rodovia estadual ES-010, trecho entr. ES-421 - Itaúnas. Foi 
escolhida essa estrutura devido ao fato de que é um exemplo típico de ponte de viga-e-laje 
em concreto protendido, da qual são conhecidos os dados e projetos da superestrutura, 
sendo estes aproveitados no desenvolvimento da presente pesquisa. 


-39º47'52,800" -39º47'47,400" -39º47"42,000" -39º47"36,600" 


18º32'18,600 
18º32'18,600 


2 2 
B B 
S q 
E E 
Ny o 
q M 
a 5 
& & 


Ta 
-39º47'52,800" -3904747,400" -39º47'42,000"  -3994736,600" 
50 100 150m 


O PONTO OAE ES-010 
[) EspíRITO SANTO 
[BR UF 2021 
; Google Satellite 
ELABORADO POR RODRIGO NÓBREGA 


BASE CARTOGRÁFICA: IBGE, 2022 
DATUM HORIZONTAL: SIRGAS 2000 


Figura 6 - Mapa de localização da OAE em estudo 


Fonte: Autores deste manuscrito 


A Ponte sobre o córrego São Domingos é uma ponte de 20,10 metros de vão com 
6 vigas | protendidas e uma laje de espessura média de 18 centímetros e 14,80 metros de 
largura. São apresentadas as informações correspondentes às propriedades geométricas 
da ponte (ver Figuras 7 e 8). 
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ALÇA DE IÇAMENTO 


Figura 7 - Seção transversal da viga principal (longarina) 
Fonte: PROJETO DE ENGENHARIA (2016) 


Figura 8 - Vista lateral da Obra de Arte Especial (OAE) e seção transversal da superestrutura 
Fonte: PROJETO DE ENGENHARIA (2016) 
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6.1 Critérios de projeto e propriedades dos materiais: 


Os dados descritos abaixo foram extraídos do projeto básico de execução da OAE 
e ilustrados nas Tabelas 3 e 4. 


Classe de agressividade ambiental: II; 
Concreto classe C30 (fck > 30 MPa), relação água/cimento < 0,60 CA e < 0,55 para CP 


Massa específica = 2,50 tf/m?; 


Cobrimento: Longarinas em CP >3,5 cm 


Transversinas em CA > 3,0 cm 


Laje em CA>2,5 cm 


Fundações > 3,5 cm 


Tabela 3 - Informações do material concreto 
Fonte: PROJETO DE ENGENHARIA (2016) 


Aço CA-50 com Patamar de Escoamento: fy > 500 MPa (NBR 7480:1996) 
Aço CP-190 RB com Patamar de Escoamento: fy > 1900 MPa (NBR 7483:2005) 
Módulo de Elasticidade = 210 GPa 


Tabela 4 - Informações do material aço 
Fonte: PROJETO DE ENGENHARIA (2016) 


6.2 Cargas Permanentes 


A Tabela 5 contém informações das cargas permanentes extraídas do PROJETO DE 
ENGENHARIA (2016). 


Anterior a cura do concreto da laje 


q1= 4,5 kN/m? Peso próprio da laje h=18em 


q2= 6,25 kN/m Peso próprio transversina central e de apoio 


q3= 9,4 kN/m Peso próprio longarina 


Posterior a cura do concreto da laje 


q4= 1,7 kN/m? Peso próprio do revestimento asfáltico 


q5= 2,0 kN/m? Carga adicional de recapeamento 


q6= 5,8 kN /m Peso próprio do guarda-roda 


Tabela 5 - Cargas permanentes 
Fonte: PROJETO DE ENGENHARIA (2016) 


Seguindo denominações de nomenclatura da AASHTO são calculadas, 
separadamente, os valores dos carregamentos produzido por DG, DL e DW que 


correspondem, respectivamente, aos valores das cargas devidos ao peso próprio, laje e 
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pavimentação e dos elementos não-estruturais. 


6.3 Cargas Móveis 


De acordo com o item AAHSTO LRFD 3.6.1.2.1 a carga veicular deve consistir numa 
combinação do veículo de projeto ou tandem de projeto mais o efeito dinâmico. O tandem 
de projeto é outro tipo de carga móvel e consiste numa configuração de um par de eixos 
com um peso de 112 kN. O veículo de projeto denominado HL-93 e o tandem de projeto são 
mostrados na Figura 9. As distâncias entre os eixos do veículo devem ser escolhidas de 
maneira que sejam produzidos os efeitos máximos e mais desfavoráveis. No item AAHSTO 
LRFD 3.6.1.2.4 é definida a carga lane load como uma carga uniformemente distribuída de 
9 kN/m (0,64 kip/ft) no sentido longitudinal. 


148 kN 


43ma90m 


Figura 9: - Veículo de projeto HL-93 e Tandem de projeto 
Fonte: AASTHO LRFD (2012) 


Uma vez estabelecida a posição do veículo, calculam-se os momentos produzidos 
pelo veículo de projeto M,.. De igual forma o momento máximo no centro do vão da viga, 


para o caso do tandem M,. de projeto e para a carga lane load M,., foram calculados e são 


Ca” 
mostrados na Tabela 6. 

O fator de distribuição DFM das ações variáveis aplicado aos momentos atuantes em 
uma viga de seção | de concreto protendido pré-fabricada, segundo formulação constante 


no item AASHTO LRFD 4.6.2.2.2. são apresentados na Tabela 6 


Parâmetros de cálculo (AASTHO) 


IM 0,33 
DFM 0,712 
n 6 vigas 
K, (mm) 2,765 E+11 


Momentos Fletores Totais 
MAM (KN.m) = 1.926,185 
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M+M,, (KN.m) = 1.664,061 


Tabela 6: - Momentos Fletores produzidos pelas cargas variáveis de projeto 


Fonte: Autores deste manuscrito 


Escolhido, portanto, o valor de 1.926,185 kN.m devido ser a situação mais 
desfavorável na análise para a solicitação de momento fletor. 

Pelas Normas Brasileiras NBR 6118(2014) e NBR 7188 (2013), podemos extrair 
valores diretamente da memória de cálculo do projeto básico fornecido e explicitados 
abaixo considerando veículo tipo Classe 45 (Figura 10): 

TT= 450,0 kN Cargas concentradas do trem-tipo (3 eixos de 150,0 kN); 

p= 5,0 kN/m? Carga distribuída trem-tipo. 


PESO TOTAL DO VEÍCULO: 45tf 
PESO TOTAL POR EIXO: 15 tt 


Figura 10 - Veículo de projeto TB-45 
Fonte: NBR 7188 (2013) 


Os momentos fletores (em kN.m) solicitantes foram extraídos do projeto da OAE e 
possuem os seguintes valores de acordo com a tabela 7 abaixo: 


MOMENTO FLETOR (KkN.m) 


LONGARINA 1 LONGARINA 2 
CENTRAL BORDA 
Mg Mg Mg Mg 
1541,00 2126,00 1899,79 1230,19 
5.269,35 4.410,00 


Tabela 7: - Momentos Fletores Mg e Mg extraídos do projeto básico 
Fonte: PROJETO DE ENGENHARIA (2016) 


Foram considerados os esforços solicitantes da Longarina 1 pelo fato de serem os 
esforços mais desfavoráveis na análise de confiabilidade à luz das Normas Brasileiras. 
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Importante destacar que caso não tivéssemos acesso às informações do projeto, os 


valores dos esforços nas longarinas provenientes das cargas permanentes e das cargas 


móveis no tabuleiro poderiam ser calculados através da análise estrutural. 


Observa-se ainda que o resultado do valor do esforço de flexão (Mg) proveniente 


da metodologia da AASHTO é bem parecida com o valor encontrado no projeto (calculado 


com a Norma Brasileira). 


A Figura 11 ilustra a seção transversal do conjunto laje+viga além das variáveis 


aleatórias adotadas neste estudo para cada SEL. 


“ 
.. 


“ApoS pu 


Aps 
Ybs 
Yac 
fc 
for 


inicial 


Figura 11 - Seção transversal (viga-+laje) e variáveis aleatórias para cada SEL 


Fonte: Autores deste manuscrito 


Os valores característicos destas variáveis aleatórias encontram-se consolidados na 


Tabela 8 incluindo o tipo de distribuição de probabilidade que representa e suas referências. 


Na Tabela 9, além dos valores característicos, temos os valores da média e do coeficiente 


de variação que serão utilizados na simulação Monte Carlo para o cálculo dos índices de 


confiabilidade das funções de estado limite G, e G,. 


VARIÁVEIS DISTRIBUIÇÃO REFERÊNCIA 

Aps 21,45 cm? NORMAL | |Akgule Frangopol (2004 

bs 0,15 m NORMAL | |Al-Harthy e Frangopol (1994), Steinberg (2010 
b 22m NORMAL — |Al-Harthy e Frangopol (1994), Steinberg (2010 
hviga-Haje 1,48 m NORMAL Al-Harthy e Frangopol (1994), Steinberg (2010 

je 0,92! m NORMAL | |Al-Harthy e Frangopol (1994), Steinberg (2010 
Pinicial 3.316,005 kN NORMAL | |Akgule Frangopol (2004) 
fe 30 Mpa LOG-NORMAL |Al-Harthy e Frangopol (1994), Nowak e Collins (2000) 
fpu 1.890,000 Mpa LOG-NORMAL |AlHarthy e Frangopol (1994) 
DL+DG 23,541 kN/m NORMAL — |AlHarthy e Frangopol (1994) 
MvE 1.273,087 kNm GUMBEL — |AlHarthy e Frangopol (1994), Steinberg (2010) 
Mgq 2.126,000 kN.m GUMBEL — |AlHarthy e Frangopol (1994), Steinberg (2010) 


Tabela 8 - Variáveis aleatórias e distribuição de probabilidade 


Fonte: Autores deste manuscrito 
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VARIÁVEIS VALOR CARACTERÍSTICO, MEDIA COEF. VARIAÇÃO 


Aps 0,0021450000 mê 0,0021450000 mê 0,1250 
yes 0,150 m 0,0800 
b 2,200 m 0,0040 
hvigaraje 1,48 m 1,480 m 1,480 m 0,000032 
yo 0,92! m 0,92! m 0,92! m 0,009000 
Pinicial 3.316,005 kN 3.316,005 m 3.316,005 m 0,050000 


DL+DG 23,541 kN/m 23,541 kN/m 24,718 kN/m 0,1000 
MvE 1.273,087 kN.m 1.273,087 kN.m 1.133,047 kNm 0,2500 


Mg 2.126,000 kN.m 2.126,000 kN.m 1.892,140 kNm 0,2500 


Tabela 9 - Momentos produzidos pelas cargas variáveis de projeto 


fe 30 Mpa 30.000,00 kN/m? 39.840,00 kN/m? 0,1500 
fpu 1.890,000 Mpa 1.890.000,00 kN/m?| 2.058.210,00 kNm? 0,0250 


Fonte: Autores deste manuscrito 


71 RESULTADOS 


A simulação Monte Carlo foi realizada com a utilização do software MATLAB para as 
funções da SEL, separadamente, sabendo de antemão que as duas funções precisam ser 
atendidas concomitantemente. 

Os resultados do índice de confiabilidade B para a SEL da função G, (no ELU) são 
apresentados na Tabela 10 


B via método MONTE CARLO N=108 
paro VIGA - LRFD -AASTHO 4,4865 
3,8 VIGA - LRFD -NBR 6118 - NBR 7188 4,0883 


Tabela 10: - Índice de confiabilidade B para a SEL da função G, 


Fonte: Autores deste manuscrito 


Os resultados do índice de confiabilidade B para a SEL da função G, (no ELS) são 
mostrados na Tabela 11 


B via método MONTE CARLO N=108 
pao VIGA - LRFD -AASTHO 1,7837 
1,5 VIGA - LRFD -NBR 6118 - NBR 7188 1,5885 


Tabela 11: - Índice de confiabilidade B para a SEL da função G, 


Fonte: Autores deste manuscrito 


Os valores fornecidos pela análise da normativa da AASTHO e pelas NBR's estão 
acima dos valores Bºº (ver Tabelas 10 e 11) para as funções G, (no ELU) e G, (no ELS). 
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81 CONCLUSÕES 


Os valores de B das funções G, e G, são atendidos de acordo com os valores pré- 
estabelecidos Ba"º pelo EUROCODE EN 1990 (2002) tanto para a AASTHO quanto para 
as NBR's. 

Observa-se, ainda, que os valores obtidos pelas formulações da NBR são mais 
restritivos que os da AASTHO, o que leva a concluir, para o caso estudado, que a 
formulação das NBR's é mais rigorosa. Neste sentido, tentou-se reduzir a quantidade de 
cabos de protensão e proceder nova análise, pela formulação da AASTHO, com utilização 
da simulação Monte Carlo. Reduziu-se a quantidade de 15 para 14 cabos. À princípio tal 
alteração vislumbrou-se solução técnica otimizada tendo em vista que para o valor do índice 
de confiabilidade da função G, (no ELU) obteve-se valor acima do Bº"º. Contudo tal redução 
não logrou êxito quando analisado para a função G, (no ELS), ficando o valor do índice de 
confiabilidade abaixo do valor de Bºº pré-estabelecido Desta forma fica inviabilizada tal 
redução, tendo em vista que o sistema estrutural está em série. Importante frisar que tal 
redução, caso possível, só poderia ser validada após reanálise do dimensionamento de 
acordo com a normas vigente. 

Contudo, a abordagem e utilização da teoria da confiabilidade estrutural se mostra 
de relevante importância na análise de projetos e em obras na sua fase em serviço, tendo 
em vista que os fatores globais de segurança são arbitrados por meio de bases empíricas, 
gerando incertezas sobre o ponto de vista da segurança estrutural. 

Importante ressaltar, ainda, que outras funções de falha de SEL poderiam ser 
estabelecidas, como por exemplo uma função G, baseada na verificação quanto ao 
cisalhamento em ELU. 

Vale lembrar que tal viga analisada, apesar de estruturalmente ser considerada 
“apenas” um componente estrutural dentro de um conjunto mais complexo da estrutura da 
OAE, na teoria da confiabilidade se comporta como um sistema em série (duas funções 
de falha G, e G,), ou seja, caso uma das funções da SEL não seja atendida (G<0), todo o 
sistema estará comprometido. 

A relevância deste estudo está no fato que a segurança global da estrutura não leva 
em conta as incertezas dos parâmetros envolvidos, baseando-se em regras gerais práticas 
sem nenhum cunho científico. 

Através da análise de confiabilidade dos elementos estruturais (vigas |) analisadas 
na OAE em tela, pode-se finalmente ter a confiança de que este componente estrutural 
cumprirá a vida útil para a qual foi projetada. 

Evidentemente, este procedimento pode ser generalizado para todos os 


componentes estruturais. 
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RESUMO: A engenharia é um campo 
de conhecimento muito importante no 
desenvolvimento humano e crescimento 
das cidades modernas. Sendo assim, o 
presente trabalho tem por característica 
promover a interdisciplinaridade na análise 
de deflexão de vigas e eixos para pequenas 
deformações. Por meio da solução de 
uma equação diferencial ordinária linear 
de segunda ordem, em contraponto com 
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procedimentos experimentais, foi possível 
calcular o percentual de erro relativo 
entre o estudo analítico e a prática, assim 
como aferir análises acerca da teoria e 
aprofundar conhecimentos adquiridos. 
Através da realização da atividade foi 
possível verificar a aplicabilidade da teoria 
de deflexão para pequenas deformações 
de estruturas, gerando valores de erro 
percentual muito satisfatórios nas amostras 
previstas. A análise experimental foi 
realizada por acadêmicos de engenharia 
civil da Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná, campus Toledo, utilizando 
ferramentas de baixo custo, em ambiente 
de obra, enfatizando a simulação dos 
conhecimentos técnicos e aproximando 
a teoria e a prática em situações de fácil 
aplicação. 

PALAVRAS-CHAVE: Interdisciplinaridade. 


Resistência dos materiais. Equações 
diferenciais ordinárias. Ensino em 
engenharia. 


DEFLECTION ANALYSIS OF BEAMS 
AND AXES BY ODE AND LOW COST 
EXPERIMENTAL SIMULATION 


ABSTRACT: Engineering is a very 
important field of knowledge in the human 
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development and growth of modern cities. Therefore, the present work has the characteristic 
of promoting interdisciplinarity in the analysis of deflection of beams and axes for small 
deformations. By solving a second-order linear ordinary differential equation, in contrast to 
experimental procedures, it was possible to calculate the percentage of relative error between 
the analytical study and the practice, as well as to analyze the theory and deepen the acquired 
knowledge. Through the performance of the activity it was possible to verify the applicability 
of the deflection theory for small structures deformations, generating very satisfactory 
percentage error values in the predicted samples. The experimental analysis was carried 
out by civil engineering students from the Federal Technological University of Paraná, Toledo 
campus, using low-cost tools, in a constructions environment, emphasizing the simulation of 
technical knowledge and bringing theory and practice in easy to apply situations. 
KEYWORDS: Interdisciplinarity. Strength of materials. Ordinary differential equations. 
Engineering teaching. 


INTRODUÇÃO 


A Engenharia desempenha papel fundamental na sociedade, na criação e inovação 
de tecnologias, proporcionando desenvolvimento e progresso (PAVANELO; GERMANO; 
FREITAS-LEMES, 2017). Sendo assim, se torna muito importante devido seus impactos 
nas esferas social, econômica e ambiental, tendo em vista que altera o meio ambiente onde 
atuam (ROHAN et al., 2016). 

Por esse motivo, se tornou importante a implementação de exercícios de relevância 
para exercer na prática os conhecimentos teóricos transmitidos pelos docentes de disciplinas 
diferentes (PAVANELO; GERMANO; FREITAS-LEMES, 2017). Observa-se que dentre as 
disciplinas de formação básica de maior dificuldade dos cursos de engenharia, encontra- 
se as equações diferenciais, conforme Oliveira e Igliori (2013), tanto na compreensão de 
conceitos e técnicas, quanto na aplicação contextualizada. 

Com base no exposto acima, este trabalho tem a finalidade de integrar principalmente 
os conhecimentos de equações diferenciais, mecânica e resistência dos materiais, em um 
estudo da deflexão máxima suportada por uma viga engastada, por meio da comparação 
do resultado obtido no experimento com o teórico. 


REFERENCIAL TEÓRICO 

Aliando o conhecimento multidisciplinar teórico, baseado na análise de uma equação 
diferencial ordinária (EDO) de segunda ordem que descreve a curvatura de um eixo ou 
viga, com a prática experimental, pode-se comparar e validar a utilização dos métodos de 
análise de deformações de vigas e eixos. 
Equação diferencial da linha elástica 


Considerando a situação apresentada na Figura 1, representa-se um esquema 
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semelhante ao que será analisado no estudo de caso, uma viga engastada de comprimento 
L, com um carregamento concentrado P, na extremidade livre do eixo longitudinal da viga. 
Na Figura 2, observa-se a deformação da viga. 


Figura 1 - Viga engastada Figura 2 — Deformação da viga engastada 
Fonte: Beer et al. (2015) Fonte: Beer et al. (2015) 


De modo sucinto, linha elástica é o diagrama de deflexão do eixo longitudinal que 
passa pelo centro de gravidade da viga ou eixo (HIBBELER, 2010). Segundo Fertis (1993), 
a lei de Euler-Bernoulli, define que o raio de curvatura descrito pela linha elástica de viga 
é inversamente proporcional ao momento fletor. Além disso, Hibbeler (2010) pontua que a 
deflexão das vigas, ou seja, o deslocamento da linha elástica, geralmente é muito pequena. 
Sendo assim, a relação que governa a linha elástica pode ser reduzida pela Equação (1), 
uma equação diferencial ordinária linear de segunda ordem (BEER et al., 2015), 
dêy MG) (1) 
dx? El 
Na expressão em (1), y descreve o deslocamento vertical da linha elástica, x indica 
a distância da seção analisada a partir da extremidade engastada da viga, M é o momento 
fletor, E é o módulo de elasticidade do material e | é o momento de inércia da seção 
transversal em relação à linha neutra (BEER et al., 2015). O produto El, denominado 
rigidez à flexão, é inversamente proporcional à deflexão, conforme Mott e Untener (2018). 


Módulo de Young e Momento de Inércia 


O Módulo de Young, ou Módulo de Elasticidade, e o Momento de Inércia, são 
propriedades intrínsecas à peça em análise. De forma prática, Mott e Untener (2018) 
afirmam que o módulo de elasticidade quantifica a rigidez do material, ao passo que o 
momento de inércia, determinado por uma integral com elemento diferencial de área, é a 
rigidez da geometria da seção transversal da viga. 

Para uma seção retangular, de base b e altura a, o momento de inércia é definido 
pela Equação (2), 


3 
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Em uma seção circular, de diâmetro d, o momento de inércia é determinado pela 
Equação (3), 


rd? (3) 


L=— 
“64 


ESTUDO DE CASO 


Este estudo concentra-se em vigas e eixos engastados, solicitados por um 
carregamento concentrado na extremidade livre da peça. Essa situação é comumente 
encontrada nas denominadas vigas em balanço, que fazem parte da estrutura de sacadas 
e marquises, ou ainda em escadas com degraus engastados. 

De forma geral, estuda-se uma viga em balanço de comprimento L, como na Figura 
3, em que w, representa o peso próprio da viga por unidade de comprimento e P, a força 


externa. 


Figura 3 - Viga Engastada do Estudo de Caso 
Fonte: Beer et al. (2015) 


Para determinar o momento fletor em função de x é necessário realizar uma análise 
de corpo livre de uma seção da viga (HIBBELER, 2010). Pela análise das equações de 
equilíbrio da estática, tem-se a Equação (4) que governa o momento fletor da viga, 


wiL?2 Wix? 
+P,L-w,Lx-P,x+ 


MG)= 2 2 (4) 


Com a equação do momento fletor escrita em função da variável independente x, 
basta substituir a Equação (4) na Equação (1), multiplicando ambos os lados da equação 
resultante por El e integrando em relação a x para obter a Equação (5), 

dy wyL?x wiLx? Px? wiX 


E th X- 


Integrando a Equação (5) em relação a variável x, obtém-se a Equação (6), 
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wiL2x? Px wyjLxº Px? wyx! 


Ely(60)= +Cx+C; 


L CE CEO DA (6) 

As constantes C, e C, são determinadas a partir das condições de contorno, as 
quais estão intrínsecas às situações de apoio e carregamento da viga. Nota-se, na Figura 
3, que a inclinação da linha elástica é zero na extremidade A, portanto dy/dx=0 quando 
x=0; assim como em x=0 tem-se que y=0, portanto C =0 e C,=0. Então, a equação da linha 
elástica da viga engastada é, 


wiL?x? Px? wyLxº Px) wyx 


7 
4 2 6 6 24 (7) 


Ely(0)= 


O valor crítico se encontra na extremidade livre da viga ou eixo em balanço, isto 
é, no ponto B onde x=L. Substituindo x=L na Equação (7) e realizando as manipulações 
algébricas necessárias, obtém-se o valor de y que representa a deflexão máxima da viga 
em análise, 


sa wil! Pl 8 
Ymáx= EI 9 3 ( ) 


PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 


No primeiro ensaio realizado, os materiais explorados foram: vigas de madeira Tauari 
(Couratari spp., segundo Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo - IPT 
(2013)) de seção transversal retangular de base igual a 4,8 cm e altura de 2,4 cm; anilhas 
de 3,5 e 10 kg; prego e arames para dependurar as anilhas na viga; régua de 1 metrena. 

Com os materiais dispostos, foram ensaiadas vigas com 50 e 75 cm de comprimento, 
afixadas em um suporte de madeira com parafusos, de modo a impedir o deslocamento e 
rotação do engaste nos eixos x, y e z. Assim configurado, foram dependuradas as anilhas 
na extremidade livre das vigas, respectivamente, configurando cargas de 3, 5, 15 e 18 kgf 
(quilograma-força). Com o uso da régua, foi comparada a altura da extremidade da viga 
sem carga, e posteriormente, com os pesos afixados, determinando a devida deflexão do 
ponto mais crítico (extremidade livre). A Figura 4 e a Figura 5 ilustram o experimento. 
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Figura 4 - Viga de madeira de 50 cm com 3 kgf Figura 5 - Viga de madeira de 50 cm com 18 kgf 
de carregamento de carregamento 


Fonte: Autoria própria (2020). Fonte: Autoria própria (2020). 


Outro ensaio foi realizado com barras de aço CA 50 5/16” (8 mm de diâmetro). Os 
materiais utilizados foram: barras de aço de 8 mm de diâmetro; anilhas de 3, 5 e 10 kg; 
arames; régua de 1 m e trena, como observado na Figura 6 e Figura 7. 

O estudo foi realizado com diferentes comprimentos de barra: 40, 50, 25 e 12,5 cm. 
Estas foram afixadas em um muro de arrimo e solicitadas com os pesos na extremidade. 


RESULTADOS E ANÁLISE 


Para o estudo analítico, foi adotado o Módulo de Elasticidade à flexão de 10591 MPa 
e densidade de 610 kg/mº (IPT, 2013) para a madeira Tauari. 


Figura 6 — Barra de 40 cm com 5 kgf de Figura 7 — Barra de 40 cm com 3 kgf de 
carregamento carregamento 
Fonte: Autoria própria (2020). Fonte: Autoria própria (2020). 
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Do mesmo modo, a fim de converter a massa da viga para peso, unidade Newtons 
(N), foi adotada a aceleração da gravidade como 9,807 m/s?. Sendo assim, aplicando a 


Equação (8), apresenta-se um comparativo no Quadro 1. 


Ss Viga a Deflexão Deflexão Erro 
(kgf) Teórica (mm) | Exp. (mm) |Relativo (%) 
3 2,18 2 3,67 
5 3,58 4 11,73 
500 10 7,07 6,2 12,3 
15 10,56 10,7 1,32 
18 12,65 13,4 5,93 
3 7,53 6,1 19 
5 12,24 10,5 14,21 
750 10 24,01 23 4,2 
15 35,79 34,5 3,6 
18 42,85 42 1,98 


Quadro 1 — Resultados das Vigas Engastadas de Madeira. 


Fonte: Autoria própria (2020). 


Tamanho da Sarga ” é 
barra (mm) concentrada Deflexão Deflexão Erro , 
(kgf) Teórica (mm) | Exp. (mm) | Relativo (%) 
3 31,24 31 0,77 
500 5 51,56 58,1 12,68 
10 102,37 140,6 37,34 
3 15,92 16 0,5 
400 5 26,32 29,5 12,08 
10 52,33 57 8,92 
3 3,88 5 28,86 
250 5 6,4 8 25 
10 12,74 16 25,59 
3 0,48 0,5 4,17 
125 5 0,8 1 25 
10 1,59 2 25,79 


Quadro 2 — Resultados dos Eixos de Aço. 


Fonte: Autoria própria (2020). 


Para os cálculos de deflexão das barras de aço (CA 50 de 8 mm de diâmetro), 
configurando uma situação de deflexão de eixos, a NBR 7480:2007 especifica a densidade 
linear dos vergalhões utilizados para concreto armado com 0,395 kg/m. Utilizando este 
dado e o Módulo de Elasticidade com o valor de 200 GPa (BEER et al., 2010), foi possível 
realizar a comparação dos resultados expostos no Quadro 2. 

Em relação às vigas de madeira observa-se que a viga de 750 mm apresentou 
comportamento padrão, com decrescente erro relativo ao passo em que se acrescenta 
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maior carga. Já a viga de 500 mm não mostrou a mesma regularidade, resultando erros 
relativos menores que 6% quando aplicadas cargas de 3, 15 e 18 kgf, e acima de 10% com 
aplicação de 5 e 10 kgf. 

Sobre as barras de aço, pode-se notar que os eixos de maior comprimento, 400 
e 500 mm, tiveram resultados satisfatórios com pesos de 3 e 5 kgf, apresentando erros 
relativos semelhantes e progressivos; quanto maior o peso, maior o erro. Já as vigas 
menores, 125 e 250 mm, revelaram erros semelhantes, porém, maiores na maioria dos 


casos, quando aplicado pesos de 5 e 10 kgf. 


CONCLUSÃO 


A partir dos resultados obtidos, observa-se que a diferença percentual entre os 
dados analíticos e os experimentais foram maiores para as barras de aço, quando a 
deflexão é relativamente grande em relação à dimensão do material, visto que a Equação 
(1) é aplicada apenas para pequenas deformações, como fora adotado na sua modelagem. 

Vale ressaltar a possível ocorrência de fontes de erro na parte experimental do 
estudo, haja vista a utilização de materiais comuns do cotidiano. Por se tratar muitas vezes 
de deformações diminutas, frações de milímetro fazem diferença no erro percentual. Uma 
evidência disso, é o fato de que na deflexão de vigas de madeira, os menores erros relativos 
de cada comprimento ocorreram com a carga de 15 kgf, ou seja, um intermediário, em que 
permite uma leitura melhor, por não provocar uma deflexão tão diminuta, e ao mesmo 
tempo não excede o intervalo de aplicação da teoria. 

Ademais, a interdisciplinaridade no desenvolvimento do projeto motivou os alunos a 
busca por conhecimento, auxiliando na concretização dos conceitos e técnicas adquiridas 
em sala, no trabalho em equipe e no planejamento. 
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RESUMO: O crescimento econômico e 
consequente aumento de demanda por bens 
de consumo vem gerando um crescente 
problema relacionado ao gerenciamento de 
resíduos sólidos tanto no Brasil como no 
mundo. Aliado a isso, existe o fato de não 
existirem materiais abundantes quando se 
trata de resíduos sólidos industriais. Esta 
realidade motivou este trabalho, que tem 
como objetivo principal a determinação da 
melhor alternativa para o tratamento da 
borra oleosa proveniente de uma empresa 
petroquímica. Para esta determinação 
foi utilizado o método de análise multi- 
critério AHP (Analytic Hierarchy Process), 
bastante utilizado em situações de tomadas 
de decisão onde é preciso levar em 
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consideração a experiência das pessoas. 
Desta forma, para a realização da estrutura 
hierárquica das alternativas e critérios, foi 
necessário a presença de especialistas 
da área de meio ambiente da empresa. 
A hierarquização das alternativas de 
tratamento abordadas no trabalho produziu 
como resultado final a pirólise como sendo 
a alternativa mais adequada ao problema 
em questão, com 41% de preferência 
frente às outras alternativas citadas no 
trabalho. Com os resultados obtidos pelas 
matrizes de comparação do método, foi 
possível concluir que há um aumento da 
preocupação por parte das empresas em 
relação ao gerenciamento de resíduos e 
seus possíveis impactos ao meio ambiente. 
Outra conclusão, porém, e que no brasil 
ainda há a necessidade de crescer com 
relação à pesquisa e desenvolvimento na 
área de gerenciamento de resíduos sólidos 
industriais para que haja mais opções 
de tratamento e que estas sejam mais 
acessíveis. 

PALAVRAS-CHAVE: Método AHP, 
Resíduos sólidos, borra oleosa, Tecnologias 
para o tratamento de borra oleosa. 
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APPLICATION OF AHP METHOD TO AID IN THE DECISION MAKING OF BEST 
TREATMENT FOR OIL SLUDGE GENERATED BY PETROCHEMICAL INDUSTRY 


ABSTRACT: The economic growth and the consequent increase in the demand for consumer 
goods has been generating a growing problem related to the management of solid waste both 
in Brazil and around the world. Allied to this, is the fact that there are no abundant material 
when it comes to industrial solid waste. This reality motivated this work, which main objective 
is to determine the best alternative for the treatment of oily sludge from a petrochemical 
company. For this determination, the AHP (Analytic Hierarchy Process) multi-criterion analysis 
method was used, widely used in decision-making situations where people's experience 
needs to be taken into account. Thus, to carry out the hierarchical structure of the alternatives 
and criteria, it was necessary the presence of specialists of the environmental area of the 
company. The hierarchy of the treatment alternatives addressed in this work produced as a 
final result the pyrolysis as being the most adequate alternative to the problem in question, 
with 41% preference over the other alternatives cited in the study. With the results obtained 
by the matrices of comparison of the method, it was possible to conclude that there is an 
increase of the concem on the part of the companies in relation to the waste management and 
its possible impacts to the environment. Another conclusion, however, is that in Brazil there is 
still a need to grow in relation to research and development in the area of industrial solid waste 
management so that there are more and more accessible treatment options. 

KEYWORDS: AHP method, Solid waste, oily sludge, oily sludge treatment technologies. 


11 INTRODUÇÃO 


A problemática dos resíduos sólidos no Brasil e no mundo é um tema muito 
abordado atualmente. O crescimento da economia e o consequente aumento da demanda 
por produtos de consumo vem gerando um aumento significativo na geração de resíduos. 
Com esse aumento, uma questão importante passa a se fazer presente: O que fazer com 
esses resíduos? Quando falamos então de resíduos industriais a questão fica ainda mais 
complexa devido ao seu grau de periculosidade. 

Os resíduos de origem oleosa, muitas vezes presentes em indústrias petroquímicas, 
são considerados perigosos e com um potencial alto de contaminação do ar, solo e corpos 
hídricos. Dentre eles, a borra oleosa recebe especial atenção de acordo com Cerqueira 
(2011), visto que esta se caracteriza como resíduo perigoso, podendo ter em sua composição 
compostos tóxicos e carcinogênicas que trazem malefícios não só ao meio ambiente como 
à população também. Dessa forma, se faz necessária uma análise meticulosa da escolha 
para a destinação e/ou tratamento do mesmo, de forma que o resíduo não represente mais 
um problema à saúde e ao meio ambiente. 

Atualmente existem diversos métodos de análise de decisão multi-critério que 
auxiliam na tomada da decisão. Nesse contexto, o método de análise hierárquica (AHP) 
se mostra como um método promissor. Por ser um método que leva em consideração 


o conhecimento e experiência de especialistas, o AHP tem sido bastante utilizado em 
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problemas de gerenciamento de resíduos, que geralmente são problemas complexos e 
com escolhas de certa forma subjetivas. De acordo com Frasson (2011), a ferramenta 
permite a modelagem do problema em uma estrutura hierárquica, tendo como resultado a 
alternativa mais indicada baseado nos critérios escolhidos para a avaliação. 


1.1 Objetivos 


1.1.1 Geral 


O objetivo geral deste estudo é a utilizar do método AHP para determinação da 
melhor alternativa de tratamento/destinação do resíduo da borra oleosa de uma indústria 
petroquímica 


1.1.2 Específicos 


*— Definir quais seriam as alternativas viáveis para destinação do resíduo da borra 
oleosa da indústria Petroquímica; 


* Definir quais seriam os critérios mais importantes a serem utilizados para pon- 
derar sobre o processo de escolha da melhor alternativa. 


* | Determinação do melhor tratamento para o resíduo da borra oleosa gerada na 
indústria Petroquímica 


1.2 Estrutura do trabalho 


Além desta introdução, o trabalho é dividido em outras quatros partes principais. O 
capítulo dois apresenta o referencial teórico da pesquisa, no qual se discute a problemática 
das indústrias e os resíduos sólidos no meio ambiente, a indústria petroquímica e o problema 
da borra oleosa, bem como discutir as principais formas de tratamento/destinação desse 
resíduo. Além disso, nessa seção, apresentou-se o método AHP. 

No terceiro capítulo expõe os procedimentos metodológicos que foram empregados 
na pesquisa, caracterizando o tipo da pesquisa, a coleta dos dados, bem como definir os 
critérios e alternativas para tomada de decisão pelos especialistas na empresa estudada. 

O quarto capítulo apresenta os resultados e a discussão da aplicação do método 
AHP na pesquisa. Por fim, no quinto capitulo, são feitas as conclusões finais do trabalho, 
apontando as vantagens e limitações deste, bem como sugestões para trabalhos futuros. 


21 REFERENCIAL TEÓRICO 


2.1 A indústria petroquímica e a borra oleosa 


Segundo Cerqueira (2011) a indústria petroquímica gera em seus processos 
produtivos uma quantidade considerável de resíduos sólidos. Dentre esses resíduos, um 
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que requer bastante atenção por parte das produtoras e dos órgãos ambientais é a borra 
oleosa. Por se tratar de um resíduo classificado como classe | pela Associação Brasileira de 
normas Técnicas — NBR 10004, a borra é considerada um resíduo perigoso e que necessita 
monitoramento de seu tratamento e/ou disposição. 

A composição da borra oleosa é complexa e segundo Cerqueira (2011) depende 
do processo produtivo da unidade, tipo de separação água e óleo utilizado, dentre outros. 
No entanto, geralmente essa borra é composta basicamente por água, óleo e sólidos 
suspensos, e de acordo com Islam (2015), algumas das principais fontes de borra oleosa 
em plantas petroquímicas são sedimentos de fundo de tanque e resíduo de separador água 
e óleo. 

De acordo com Islam (2015) estima-se que podem ser produzidos mais de 60 
milhões de toneladas de borra oleosa por ano. Além disso, é esperado que a geração de 
borra cresça nos próximos anos devido à alta demanda de produtos vindos do petróleo, o 
que acende um alerta ainda maior para essa questão. 


2.2 Principais tratamentos para resíduos sólidos 


Existem diversos tipos de tratamento/disposição de resíduos, alguns deles são 
descritos abaixo: 


2.2.1 Gaseificação 


A gaseificação consiste em uma combustão parcial a altas temperaturas com 
deficiência de oxigênio, e envolve reações entre o carbono e o oxigênio com formação de 
gás de síntese (CO,, CO, CH,, H,). De acordo com Soni e Naik (2016), na gaseificação o 
resíduo deixa de ser algo inútil, visto que os gases formados podem ser utilizados como 
combustível para gerar eletricidade ou vapor. 


2.2.2 Incineração 


Segundo Tocchetto (2005), a incineração consiste em uma combustão do material 
com excesso de oxigênio a temperaturas elevadas. O tratamento visa reduzir o volume do 
resíduo, tornando-o inerte e gerando energia. De acordo com Marchezetti et al. (2011) a 
redução de volume de resíduo pode chegar a 99% do volume inicial. 


2.2.3 Pirólise 


Conforme dito por Muniz (2004) a pirolise consiste em uma decomposição do resíduo 
através do calor e na ausência ou com o mínimo de oxigênio, de forma a agregar valor ao 
resíduo. Durante o processo, diferente da incineração, não há combustão do resíduo, e a 
quase ou total ausência de oxigênio inibe a formação de dioxinas e furanos. 

Segundo Leme et al. (2017), o processo consiste em três etapas principais: a etapa 
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de secagem, onde os resíduos são aquecidos para a retirada da umidade; a etapa de 
pirolise, onde são alcançadas temperaturas de até 1600ºC e onde ocorre a decomposição 
dos compostos do resíduo, gerando uma fração sólida (carbonizada) e uma fração gasosa; 
e a etapa de condensação dos gases provenientes da etapa anterior, onde são separados 
os gases não condensáveis da fração líquida. 


2.2.4 Co-processamento 


De acordo com Tocchetto (2005) o co-processamento consiste em um processo 
onde o resíduo é incinerado nos fornos de cimento, servindo como combustível para o 
processo, e as cinzas geradas são incorporadas ao clínquer, matéria prima para produção 
de cimento. Dessa forma, é possível observar que o método de co-processamento não 
só reduz a quantidade de resíduo como reutiliza o resíduo gerado durante o processo, 
evitando a necessidade de destinação. 


2.3 Analytic Hierarchy Process (AHP) 


2.3.1 Objetivos do método AHP 


Aideia principal do método de análise hierárquica, mais conhecido pela sua sigla em 
inglês AHP (Analytic Hierarchy Process), é ser um método de apoio à tomada de decisão em 
problemas com múltiplos critérios. Ao nos depararmos com um problema, um gesto comum 
à natureza humana é o de procurar por alternativas para a resolução desse problema. Para 
fazer a escolha correta geralmente avaliamos essas alternativas baseados em determinados 
critérios, que ao serem ponderados nos levam a escolha final. Nesse contexto, o método 
AHP trabalha com o mesmo raciocínio, porém, ao invés de ficar restrito ao campo das 
ideias ele se estende para o campo da matemática. Desta forma, segundo Frasson (2011), 
o método se baseia no princípio de que a experiência humana é tão importante quanto os 
dados disponíveis, e, portanto, é necessário a presença de especialistas no assunto para 
que a decisão tomada seja a mais adequada para o problema. 


2.3.2 Etapas do método AHP 


Segundo Saaty (2008), para tomar uma decisão de forma organizada é necessário 
destrinchar a decisão nas seguintes etapas: definição do problema, estruturação da 
hierarquia da decisão, construção de uma matriz de comparação par a par, atribuição de 
pesos às prioridades. 


2.3.3 O método AHP e sua aplicação em resíduos sólidos 


De acordo com Goulart et al. (2017) o crescimento populacional, a urbanização 
e o desenvolvimento econômico tem levado a uma preocupação crescente com relação 
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ao gerenciamento dos resíduos sólidos. Por ter se tornado um tema demasiadamente 
discutido, as decisões que levam em conta fatores ambientais, segundo Huang et al. (2011) 
são geralmente complexas e exigem uma análise multidisciplinar. Dessa forma, segundo 
Huang et al. (2011), se faz necessário o uso de uma estrutura sistemática que nos permita 
organizar e analisar os dados de forma mais assertiva para a tomada de uma decisão. 

Nesse contexto surge a análise de decisão multi-critério (MCDM ou MCDA), que 
segundo Huang et al. (2011) é uma metodologia que através da combinação dos dados 
com informações de custo/benefício e visões das partes interessadas visa classificar as 
alternativas disponíveis. Dentro das análises de multi-critério existem diversos métodos 
diferentes, cada um com suas vantagens e desvantagens. 

O estudo feito por Goulart et al. (2017) utiliza 260 artigos relacionados ao uso 
de métodos MCDM no gerenciamento de resíduos sólidos, que foram obtidos através de 
diversas bases de pesquisa como Science Direct, Scopus, Wiley Online Library, entre outros. 
Para analisar todos os artigos foi necessário identificar palavras chave que consideravam 
determinados aspectos como: tipo de métodos MCDM, tipo de resíduo, objetivo do 
trabalho, entre outros. Além disso, para evitar erros no processo de análise dos dados, a 
divisão dos artigos de acordo com as palavras chave foi feita por dois pesquisadores de 
forma separada, e posteriormente em casos de divergências esses pontos eram discutidos. 
(GOULART et al., 2017) 

Outro estudo analisado neste trabalho foi o de Huang et al. (2011). O estudo teve o 
objetivo de fazer uma revisão bibliográfica dos artigos publicados que utilizaram métodos 
MCDA aplicado à área de meio ambiente. A grande maioria dos artigos selecionados foram 
retirados da base de dados da Web of Science (WOS), além do Journal of Multi-criteria 
decision analysis e Integrated Environmental Assessment and Management. A pesquisa 
foi feita associando a palavra-chave “MCDA” e refinada pelo assunto “meio ambiente”, 
do ano de 1990 até 2010 e contou com um total de 312 artigos. Os artigos que datam de 
1990 a 2000 foram utilizados somente para a análise de tendência histórica, enquanto que 
os artigos que datam de 2000 a 2010 foram classificados para posteriores análises. As 
classificações feitas por Huang et al. (2011) se resumem a três categorias: método MCDA 
utilizado, área de aplicação e ferramentas complementares. 

Em um terceiro estudo feito por Achillas et al. (2013) é feita uma revisão bibliográfica 
de artigos publicados que aplicam métodos MCDA na resolução de problemas de 
gerenciamento de resíduos. As publicações são classificadas de acordo com o método 
MCDA, ano de publicação e tipo de resíduo (Achillas et al., 2013). Além disso, diferente dos 
dois outros estudos mencionados, Achillas et al. (2013) faz ainda um outro agrupamento 
das publicações, separando-as em publicações que falam sobre os tipos de tratamento e 
disposição final do resíduo 

Na publicação de Goulart et al. (2017) foi constatado que em 35% dos artigos 
analisados o método AHP foi utilizado, representando a maioria dos casos. Já no estudo 
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feito por Huang et al. (2011) do total de publicações analisadas 48% utilizaram o método 
AHP, enquanto que na revisão bibliográfica feita por Achillas et al. (2013) 34% dos artigos 
analisados aproximadamente utilizava o método AHP, sendo este, portanto o método mais 
utilizado. 

A partir dos estudos analisados podemos perceber que o método AHP tem sido 
muito utilizado quando o assunto é resíduo sólido. Um exemplo de estudos publicados é o 
de Marchezetti et al. (2011). Os autores aplicaram o método AHP para a determinação da 
destinação mais adequada para os resíduos sólidos domiciliares gerados pelos municípios 
que fazem parte da região metropolitana de Curitiba. Nesse trabalho foram selecionados 
11 critérios e 7 alternativas de destinação, e como resultado da aplicação do método foi 
definido que a reciclagem era a melhor alternativa neste caso. A autora salienta também que 
para cada cenário diferente será necessário comparar as tecnologias em função da nova 
condição adotada e, portanto, cada resultado é único, mesmo que leve em consideração 
as mesmas alternativas. 

Já em outro estudo feito por Frasson (2011), o método AHP é utilizado como suporte 
para a tomada de decisão acerca da melhor alternativa para o tratamento e destinação 
de lodo biológico de agroindústrias. O trabalho foi aplicado em duas agroindústrias, uma 
de café solúvel e outra de processamento e embalagem de grão e cereais. A escolha das 
alternativas e critérios contou com a colaboração de especialistas de ambas as empresas e 
foram determinadas três alternativas e seis critérios. Para a primeira indústria e o resultado 
obtido como melhor alternativa foi a incineração com recuperação de energia, com 49% 
de preferência. Já para o segundo caso a alternativa considerada como mais adequada foi 
a disposição em solo agrícola, com 39% de preferência. Como conclusão do trabalho, o 
autor atesta que o método se mostrou simples e de fácil uso, permitindo que o objetivo do 
trabalho fosse alcançado. 

Segundo Goulart et al. (2017), a predominância do método AHP em detrimento 
dos outros métodos existentes é devido à sua adequação aos tipos de problemas de 
gerenciamento de resíduos sólidos, pois o método permite que a parte interessada atribua 
pesos aos critérios e alternativas, o que no contexto do gerenciamento de resíduos é de 
frequente necessidade. Além disso, segundo Huang et al. (2011), a ampla utilização do 
método AHP nos temas relacionados ao meio ambiente, principalmente no gerenciamento 
de resíduos sólidos, pode estar relacionado com a disponibilidade de softwares que 
possibilitam o uso do método de forma fácil. 

As revisões feitas por Goulart et al. (2017) e Huang et al. (2011) mostram um 
crescimento considerável de publicações que utilizam métodos de MCDM na área ambiental 
nos últimos anos. Huang et al. (2011) acreditam que esse crescimento pode ser devido ao 
aumento da complexidade dos problemas, bem como da disponibilidade de informações e 
da necessidade de uma tomada de decisão mais bem embasada. Dessa forma, é possível 
esperar um aumento promissor no uso dos métodos MCDM na área ambiental. 
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31 MÉTODO 


3.1 Caracterização da Pesquisa 


O trabalho em questão tem o intuito de mostrar de forma prática como o método 
AHP pode ser uma ferramenta importante para tomada de decisão até mesmo em locais 
complexos como a indústria petroquímica. A partir dos resultados obtidos pelos questionários 
elaborados, e baseado nos critérios escolhidos, será possível chegar a um resultado que 
nos dará a informação de qual a melhor alternativa para tratamento de um resíduo muito 
comum da indústria petroquímica, a borra oleosa. 

O trabalho consistiu basicamente em três pontos principais. A primeira etapa 
consistiu em um estudo acerca do tema resíduos sólidos e mais especificamente os 
tratamentos e destinações existentes atualmente para a borra oleosa. A segunda etapa do 
trabalho consistiu em estudar o método AHP. Por fim, a última etapa consistiu na aplicação 
do método AHP, a partir dos resultados obtidos pelos questionários para o resíduo em 
questão e análise dos resultados. 

O resíduo abordado no trabalho é proveniente de uma indústria petroquímica 
localizada no polo petroquímico de Camaçari. A primeira e segunda etapas do método 
AHP, que consistem na escolha das alternativas e critérios e na aplicação do questionário, 
foram realizadas com o auxílio de especialistas da área da empresa em questão. Dessa 
forma, foram realizadas duas reuniões com a equipe. Na primeira reunião foi realizado 
um brainstorming para a escolha das alternativas e critérios. Já na segunda reunião 
os especialistas responderam os questionários de forma que as escolhas das notas 
(considerando a escala numérica de Saaty) foram dadas em conjunto. 

Por fim, com os resultados obtidos através dos questionários foi possível a 
implementação do método AHP para a escolha da melhor alternativa de tratamento para o 
resíduo. 


3.2 Coleta de dados 


Os dados foram obtidos através de questionários elaborados pela autora. Para o 
preenchimento desses questinários foi requisitado que três engenheiros químicos que 
trabalham na área de meio ambiente da empresa utilizada no estudo de caso da pesquisa 
participassem. Os especialistas têm conhecimento no assunto e conhecem bem todas as 
alternativas apresentadas no trabalho. 

O questionário consiste em uma série de tabelas onde os especialistas devem 
indicar, par a par, quais critérios eles consideram mais importantes, quais alternativas em 
relação a determinado critério eles acreditam ser mais importantes e qual o nível dessas 


importâncias. Os questionários podem ser vistos nos anexos 1 e 2. 
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3.3 Aplicação do Método AHP na empresa alvo de estudo 


Para a aplicação do método foi necessário passar os dados obtidos pelos 


questionários para as matrizes de comparação paritária. Em seguida, todos os passos do 


método AHP descritos no capitulo 2.3.2 do presente trabalho foram seguidos. 


8.3.1 Critérios e alternativas para tomada de decisão pelos especialistas 


da empresa estudada 


Para a determinação dos critérios e alternativas foram estudados cinco critérios e 


quatro alternativas. Quanto aos critérios foram escolhidos: 


1. Poluentes gerados (Resíduos, efluente, emissão atmosférica): Refere-se à 
quantidade de poluentes que determinada alternativa gera. Quanto menos poluentes 
são gerados, mais ambientalmente adequado é o método. 


2. Custo de investimento na tecnologia: Refere-se ao custo esperado caso não 
exista empresa terceira que realize o determinado tratamento ou disposição e seja 
necessário implementar nova tecnologia na própria planta. 


3. Custo com o tratamento: Refere-se aos custos com o tratamento ou destinação 
do resíduo para aquela alternativa. 


4. Fator logístico: Refere-se ao transporte do resíduo até o local de tratamento/ 
destinação. 


5. Aproveitamento energético: Refere-se à possibilidade de a tecnologia de 
tratamento reverter parte do resíduo em energia. 


As alternativas escolhidas para o tratamento/destinação da borra oleosa foram 


abordadas no capitulo 2.2, sendo elas: 


1. Gaseificação 
2. Incineração 
3. Pirolise 


4. Co-processamento 


3.3.2 Aplicação do método 


A aplicação do método seguiu o passo a passo citados no item 2.3.2. Foi realizado 


estudo acerca das alternativas e critérios considerados adequados para a resolução 


do problema a serem utilizados e após esse estudo foi possível a criação da estrutura 


hierárquica. A estrutura hierárquica geral do método é demonstrada na Figura 1. 
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Meta 
decisão 


Custo de 
investimento na 
tecnologia 


Poluentes gerados 


Co-processamento 


Figura 1: Hierarquização do problema 
Fonte: Adaptado de Gartner (2001) 


41 RESULTADOS E DISCUSSÕES 


Através da metodologia AHP foi possível chegar a um resultado de tratamento mais 
indicado para o resíduo em questão. O preenchimento do questionário foi feito por uma 
equipe de três especialistas da área de meio ambiente que trabalham na empresa. Durante 
as reuniões a equipe discutiu como chegar a uma conclusão nas respostas, o que leva a 
uma maior confiabilidade nas respostas e menores chances de inconsistência nas mesmas, 
confirmado nas tabelas de resultado mostradas abaixo. 

Os resultados obtidos para a comparação entre os critérios podem ser observados 


na Tabela 1. 
Critérios |Critério 1| Critério 2 |Critério 3| Critério 4| Critério 5 
Legenda: 
Critério 1 — Poluentes gerados. Critério 4 — Fator logístico. 
Critério 2- Custo de investimento na tecnologia. Critério 5 — Aproveitamento energético. 


Critério 3 — Custo com o tratamento. 
Tabela 1: Resultado das matrizes de comparação paritária dos critérios 


Fonte: O autor (2018) 
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Em seguida foi feita a normalização das notas e foi calculado o vetor prioridade 
média local, cujos resultados podem ser observados na Tabela 2. 


Critérios | Critério 1 | Critério 2|Critério 3|Critério 4|Critério 5 PR 


Critério 1 0.556 


Critério 2 0,185 


0,185 


Critério 4 0.037 


Critério 5 0.037 


Amáx = 5,391,1C = 0,098, RC = 0,087 


Legenda: 
Critério 1 — Poluentes gerados. Critério 4 — Fator logístico. 
Critério 2- Custo de investimento na tecnologia. Critério 5 — Aproveitamento energético. 


Critério 3 — Custo com o tratamento. 

Tabela 2: Normalização dos valores dos critérios e cálculo da prioridade média local 
Fonte: O autor (2018) 

A prioridade média local mostra qual critério foi considerado como mais importante 
para os tomadores de decisão e qual a grandeza dessa importância. 

É possível observar nas Tabela 2 que todos os valores de índice de consistência 
se encontram abaixo de 0,1, como recomendado por Saaty (1987), o que significa que as 
escolhas possuem consistência satisfatória. 

A partir dos resultados acima, foi possível observar que dentre os critérios 
apresentados, o primeiro (Poluentes gerados — 0,489) se mostrou como o mais importante 
para os especialistas. Nesse critério foi observado a geração de efluente liquido, resíduo 
sólido e emissão atmosférica. Essa importância dada ao critério de poluentes gerados por 
parte dos especialistas mostra uma crescente preocupação com os possíveis impactos 
ambientais causados pela ação humana. 

Já o critério de aproveitamento energético foi considerado como menos importante 
(0,049). Isto porque, o principal intuito desse trabalho é escolher um método termoquímico 
para tratar o resíduo em questão, focando na mitigação do seu impacto ambiental e não na 
geração de energia. 

Em seguida, a partir das respostas obtidas através do segundo questionário, foi 
possível obter as seguintes matrizes de comparação para as alternativas (Tabela 3): 


Engenharias: Pesquisa, desenvolvimento e inovação 3 Capítulo 4 


EMA Alternativa Alternativa Alternativa Alternativa 
Critério 5 
1 2 3 4 
1 7 3 5 


Alternativa 1 


Legenda: 
Alternativa 1 — Gaseificação. Alternativa 3 — Pirólise. 
Alternativa 2 — Incineração. Alternativa 4 — Co-processamento. 


Tabela 3: Resultado das matrizes de comparação paritária das alternativas 


Fonte: O autor (2018) 


Os valores das matrizes foram normalizados e o vetor prioridade média local foi 
calculado, obtendo como resultado os valores apontados na Tabela 4: 
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Critério 1 Alternativa Alternativa Alternativa Alternativa Prioridade Critério? Alternativa Alternativa Alternativa Alternativa Prioridade 
1 2 3 4 média Local 1 2 3 


0,230 0,350 0.203 0.441 0.306 [Alternativa 1 22 x 0,199 0,357 


0.033 0,050 0.068 0,029 0.045 | Alternativa 2 . 0,119 0,071 


0.691 0,450 0,608 0,441 0.548 | |Alternativa 3 K 0,597 0,500 


0,046 0,150 0,122 0,088 0,101 |Altermativas) 04 0,085 0,071 
Amáx = 4,179, 1C = 0,060, RC = 0,066 


Alternativa Alternativa Alternativa Alternativa Prioridade 
4 média Local 


0,115 0,097 


0,192 252 


0,115 0,097 


Alternativa Alternativa Alternativa Alternativa Prioridade 
1 2 Es 


0,597 0.438 0,682 


0,085 0,063 0,045 


0,199 0,313 0,227 


0,188 0,045 


Amãv = 4,235, 1C = 0,078, RC = 0,087 


Legenda: 
Alternativa 1 — Gaseificação. Alternativa 3 — Pirólise. 
Alternativa 2 — Incineração. Alternativa 4 — Co-processamento. 


Tabela 4: Normalização dos valores das alternativas e cálculo da prioridade média local 
Fonte: O autor (2018) 


Assim como na matriz de comparação dos critérios (Tabela 3), nas de comparação 
das alternativas também foi observado que todos os índices de consistência ficaram abaixo 
de 0,1. 

Durante a reunião com os especialistas, foi possível observar que o critério que mais 
apresentou dificuldade na determinação das notas para a comparação das alternativas foi o 
de custo de investimento, o que se deve ao fato da falta de informação precisa com relação 
a esses valores, principalmente quando se trata de escala industrial. Dessa forma, para 
a determinação das notas para as alternativas com relação ao custo de investimento na 
tecnologia foi necessário recorrer à literatura aliada à experiência dos especialistas. 

Quando se fala no critério poluentes gerados, considerado como critério mais 
importante, a alternativa que obteve maior nota foi a pirólise, seguida da gaseificação. 
Essas alternativas obtiveram maiores notas pois, por serem tecnologias que utilizam pouco 
ou nenhum oxigênio no seu processo, tem chances muito menores de emanarem gases 


tóxicos quando comparado às outras duas alternativas. 
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Já quando se fala no critério fatores logísticos, as alternativas co-processamento 
e incineração obtiveram as maiores notas. Isso se deve ao fato de existirem unidades de 
tratamento das alternativas mencionadas próximo à empresa alvo de estudo na pesquisa, 
o que reduz bastante os possíveis problemas relacionados a fatores logísticos. 

Por fim, com as prioridades médias locais calculadas para os critérios e para as 
alternativas, foi possível encontrar o vetor decisão, mostrado na Tabela 5: 


Critérios/ 


K Critério 1 Critério 2 Critério 3 Critério 4 Criterio 5 
Alternativas 


Vetor decisão 


Vetor critérios | 0.489 0,174 0,213 0,075 0.049 


Alternativa 1 | 0.306 0.269 0.097 H 0.539 


Alternativa 2 | 0.045 0.091 0,252 0.056 


Alternativa 3 | 0.548 0.565 0.097 0.295 


Alternativa 4 | 0.101 0.075 0.555 


Tabela 5: Cálculo do vetor decisão 


Fonte: A autora (2018) 


Desta forma, a partir dos dados obtidos pela Tabela 5, é possível ordenar as 
alternativas da seguinte forma, onde a primeira colocada foi a que obteve melhor pontuação 
pelos especialistas, sendo assim a mais indicada como destinação: 

1º. Pirólise (41,0%) 

2º. Gaseificação (25,3%) 

3º. Co-processamento (21,4%) 
4º. Incineração (12,2%) 

Como é possível observar, a alternativa que obteve maior nota foi a Pirólise. A 
tecnologia de Pirólise possui diversas vantagens quando comparada às outras alternativas. 
O fato de as reações na Pirólise ocorrerem de forma que praticamente não há geração de 
gases tóxicos faz com que ela obtenha notas muito maiores frente às outras alternativas 
no quesito “Poluentes gerados”, o que impactou bastante no resultado final. Além disso, 
de acordo com Marchezetti et al. (2011) o custo com a implementação da tecnologia se 
apresenta como o mais baixo. 

Porém, o método ainda precisa ser mais estudado em escala industrial para avaliar 
a viabilidade financeira da implementação da tecnologia na empresa. Desta forma, é 
aconselhável a realização de um estudo de viabilidade técnica e financeira anteriormente 
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à aplicação da solução. 


51 CONCLUSÕES 


Muitas vezes nos deparamos com problemas onde a decisão a ser tomada depende 
de muitos fatores, inclusive humanos, o que torna a tomada de decisão complicada. Nesse 
contexto, a realização do trabalho possibilitou o conhecimento mais aprofundado de uma 
técnica que visa exatamente aliar fatores não exatos, como a opinião das pessoas, à uma 
técnica matemática. 

Durante a realização do trabalho, principalmente na etapa de revisão bibliográfica, 
foi observado uma falta de material disponível quando se restringia a busca à área 
industrial. Nesse contexto o sucesso do presente trabalho se apresenta como um incentivo 
à utilização do método AHP na indústria. 

O uso da metodologia de AHP se mostrou adequada para ser utilizada em situações 
complexas onde a experiência e conhecimento das pessoas precisam ser levados 
em consideração. Como resultado final a pirólise foi escolhida como melhor alternativa 
e o resultado obtido foi satisfatório, comprovando que o uso do método AHP para o 
gerenciamento de resíduos sólidos é eficaz. 


5.1 Sugestões para trabalhos futuros 
Como sugestão para trabalhos futuros: 


* | Realização de análise mais aprofundada de viabilidade econômica para a im- 
plementação de unidade de pirolise na empresa 


* | Utilização de outro método Mutti-Critério e comparação dos resultados 


* Aplicação do método AHP para outras situações de tomada de decisão na em- 
presa 
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APÊNDICE 
Apêndice 1: Questionário da importância dos critérios 


Critério 1 


Poluentes gerados 
(Residuos, efluente, 
emissão 
atmosferica) 


Igual 
Poluentes gerados 
(Residuos, efluente |  L] Moderada  [] 
emissão nm nuca 
sferica) [] Muito forte 
[] | Extrema 


Poluentes gerados 


(Residuos, efluente, 
emissão 


[1] Forte E 
[] Muito forte [] Muito forte 


atmosferica) 
) [| Extrema 


emissão 
atmosferica) 


— Critério3 | 


Custo com o Fator 
tratamento Logistico 
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Apêndice 2: Questionário da importância das alternativas 


Critério 1: Poluentes gerados (Residuos, efluente, emissão 
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ABSTRACT: Artificial intelligence is a multidisciplinary area, knowledgeable systems, one 
of its divisions. Which use programming techniques that emulate human behaviour. The 
expansion of technology, and consequently, processing capacity, significantly increased 
applications in different research areas, such as electrical engineering, computer science, 
and economics. Techniques such as deep learning from approximately 2010 onwards have 
grown exponentially. This work aims to present some fundamental concepts and objectively 
some of the main applications of artificial intelligence, or intelligent computational techniques 
in robotics, such as humanoid robots, swarm robotics, robotics in agriculture, among others, 
due to the already large and expansive universe of robotics, few areas of application were 
addressed. This article presents a forecast of the growth of robotics in the industry, considering 
autonomous robotics to be one of the pillars of industry 4.0. Despite the difficulty of forecasting 
in technological areas, it is intended to contribute to this direction. This work ends with a 
conclusion and address future investigations. 

KEYWORDS: Artificial Intelligence; Autonomous Vehicle; Precision agriculture; Unmanned 
aerial vehicle. 


11 INTRODUCTION 


For many researchers, robotics is divided into two areas: programmed robotics and 
intelligent robotics; in programmed robotics, if there is any change in the robot's activity, it 
will have to be reprogrammed. On the other hand, in autonomous robotics, the robot must 
learn and adapt (two premises of artificial intelligence, specifically intelligent computational 
systems) (Corke P. 2011). 

The imitation of human behavior has always been the inspiration for intelligent 
robotics. In addition to currently processing decision-making capability (Hexmoor, H. 
2013), (Russel S.; Norvig P. 2020) these two areas must work together in autonomous 
robotics, and it is currently almost impossible to separate one from the other (Siciliano, B. 
2012). Furthermore, as mentioned above, autonomous robotics tends to grow in industrial 
applications as itis one of the pillars of industry 4.0 (Faz-Mendoza, A. et al, 2020). 

Artificial intelligence (Al) is a division of computing bioinspired by human intelligence, 
one of its motivations and objectives is to design and study intelligent agents capable of 
dealing with the inputs of the system in which it operates, obtaining an output that meets the 
objectives of its designer. 

According to researchers like Brooks (Brooks, R. 1986), for example. The areas 
of study are based on human beings, involving thought and reasoning processes, and on 
rationalism with a combination of mathematics and engineering measuring their behavior 
with the ideal concept of intelligence. Currently, the author's different Al techniques and 
human cognition into distinct areas allow both to develop, as in computer vision, and natural 
language processing, which incorporates neurophysiological evidence into computer 
models (Coppin B. 2004). 

Al today is already present in several areas, and the trend is for it to be more used 
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and applied in areas still unexplored with this tool. In general, robotics already works 
together with Al enabling applications in several areas with promising perspectives, such as 
agriculture (Siciliano, B. 2012), military (Brooks, R. 1986), social (e.g., the rescue of victims) 
(Soares, P. et al, 2018), games (virtual agents) (Wooldridge, M. 2009), among others. 

Numerous other classes of robots benefit ffom Al, some are only conceivable with 
Al, and this pair is gaining more and more ground. With these technologies evolving more 
and more, the discussion and implementation of these contents in the course curricula have 
become advantageous and differential in research, such as the Boston Dynamics Funky 
Feet and the Atlas, which benefit ftom greater agility (Russel S.; Norvig P. 2020). 

This article presents, in Section 2, the historical context of artificial intelligence 
and its evolution. Then, section 3 presents applications of artificial intelligence in robotics, 
particularly the use of robots in agriculture, due to the expansion of this area of the 
agricultural industry in Brazil, which is still lacking in state-of-the-art technology. Section 
4, on the other hand, emphasizes robots, a priori with more difficulty and need for voice 
recognition systems, robotic vision, advanced control, and autonomous decision-making, 
with fall and stand functions, such as the Asimo, for example. In Section 5, a forecast of 
robotics growth in industries is presented. Moreover, finally, section 6 closes and suggests 
further investigations. 


21 BACKGROUND 


In this section, the main concepts circumscribed to the theme will be approached 
to help understand this work, from the origin of artificial intelligence to its advances with 
machine learning and deep learning. 

The first work recognized as Al was done by Warren McCulloch and Walter Pitts in 
1943 (Haykin, S. S. 2009). They drew on three sources: knowledge of the basic physiology 
and function of neurons in the brain; formal analysis of propositional logic created by Russell 
and Whitehead; and Turing's theory of computation (Russel S.; Norvig P. 2020). 

In its early years, it generated enthusiasm in the scientific community, but it still had 
the limitations of computers and programming tools. This fact led to frustration, as the first 
developed systems failed when they were tried on larger problem sets or more complex 
problems. 

In the mid-1980s, at least four different groups reinvented the backward programming 
learning algorithm, first discovered in 1969 by Bryson and Ho. As a result, the algorithm 
was applied to many problems, causing great excitement, and marking its research and 
development return. Currently, Al is applied in the most varied areas, from learning and 
perception to specific tasks, such as games, demonstrating mathematical theorems, 
creating poetry, driving an autonomous vehicle on busy roads, and diagnosing diseases 
such as covid-19, for example (Roy S. et al. 2020). 
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Machine Learning (ML), one of the divisions of intelligent computational systems that 
is a division of Al, gives the system the ability to learn and improve its performance based 
on experience and knowledge about the task it performs, without the need to be explicitly 
programmed, in this example used to make complex decisions in negotiations (Aydogan, 
R. et al, 2018). 

This tool, combined with robotics, allows the robot to become an expert in its 
performance. With this, the ML is an excellent ally of robotics. 

With the computational expansion in the early 2000s, due to Big Data and parallel 
programming in GPUs (Graphics Processing Unit or Graphics Processing Unit), the market 
saw a growth in computational techniques. This enabled deep learning (Deep Learning) as 
the essential and promissory mechanism for building Artificial Intelligence systems. 

Inserted in ML, Deep Learning (DL), in a simplistic view, consists of an Artificial 
Neural Network (ANN) with several hidden layers, which makes possible other training 
algorithms different from the conventional ones for simpler ANNs. Some authors say that 
there is already a DL structure with more than ten layers hidden in an ANN (Haykin, S. S. 
2009). DL has successfully increased image recognition, speech, pattern, and structure 
recognition applications, enabling numerous applications and applications in conjunction 
with robotics (Brooks, R. 1986). 

It is essential to emphasize predictions of a computational superintelligence by 
Rodney Brooks that will be equivalent to or surpass human intelligence in a few decades. 
This context, among other technological advances, can be seen in the work of Zhang and 
collaborators (Roy S. et al. 2020), which, in addition to superintelligence, addresses the 
advancement of the internet of things loT to the super internet of things, the need for a sixth 
generation of communication speed and the promising area of machine learning, such as 
deep learning for example. 


31 APPLICATIONS 


There are numerous areas in which Artificial Intelligence can be applied, and with 
technological development, its applications in robotics are increasingly present. Some 
examples of virtual robots are used in military applications to create prototypes that help in 
fields such as cartography, communications, and battlefield advising, assisting people, and 
space exploration, such as the Rover, swarm robotics. Some of these application examples 
will be presented, emphasizing humanoid robots, among others, such as agricultural 
applications due to the strong development of the agricultural industry in Brazil. 


3.1 Robotics competitions 


There are different types of robotic competitions, even challenges between robots. 
The Defense Advanced Research Projects Agency DARPA is a US Department of Defense 
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research and development agency that promotes emerging technologies, particularly for 
military use (Faz-Mendoza, A. et al, 2020). 


Figure 1: The Robot Thor, from DARPA challenge. 


Source: Boston Dynamics. 


Recently, a steelmaker, “Vale do Rio Doce, in portuguese”, in Brazil, made available 
a real, inhospitable problem (causes fire) to inspect its conveyor belts. The competition was 
through simulated experiments. 

For example, virtual robots will autonomously inspect a kilometer of treadmills. Itis 
noteworthy that it was the first competition promoted in Brazil and the results are not yet A 
itis believed that in the not-too-distant future they were promising. In Figure 1, an example 
of a DARPA challenge, the robot Thor. 


3.2 Rescue operations robots 


The main challenge of disasters is response time: survival rates drop significantly 
after 48 hours. Therefore, first responders need to move as quickly as possible, avoiding 
static and dynamic obstacles, and cover the most expansive area to reach all potential 
victims to save their lives. An emerging alternative to human first responders is emerging in 
disaster rescue robots or search and rescue (Aydogan, R. et al, 2018). 

B&S tasks need to deal with scenario exploration and require the determination of 
all victims” locations without jeopardizing the rescuers' lives. These restrictions make B&S 
challenging tasks for human beings, and a possible solution to the disadvantage is the use 
of robot systems, in particular SMR (O'Grady R. et al, 2011). However, RD robots have 
not been widely adopted due to their relative newness, but that landscape is changing as 
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technology evolves. As of 2012, they have been used in approximately 30 disasters in six 
countries, mainly in mining and structural construction collapses (Hexmoor, H. 2013). 

Several papers addressed exploration and B&S objectives using swarm based SMR. 
The article (O'Grady R. et al, 2011) presents a behavior-based swarm of robots to perform 
B&S operations in unfamiliar environments. Unlike this work, the stopping criterion for 
simulations is a fixed number of steps, and a selected leader dynamically guides the swarm. 
Robots are controlled with fuzzy logic. 


3.3 Spatial exploration robots 


Robots employed in space exploration are examples of the importance of autonomous 
robotics. Explorations over very long distances, such as Mars, are clear instances of this 
need. Although robots at this distance in current technology cannot be manned and cannot 
be steered, a signal ftom a sensor would take, and a control action would take approximately 
8 minutes to reach land. Therefore, it makes the controllability principle unfeasible, in other 
words, possible with a delay of more than 15 minutes. In other words, a robot that performs 
maneuvers without human intervention is unfeasible (Mendonça, M. et al, 2019). An example 
is shown in Figure 2. 


Figure 2: Perseverance, NASA. 
Source: NASA. 


3.4 Swarm robotics 

Swarm robotics uses swarm intelligence concepts inspired by natural phenomena 
such as collective behaviors seen in social insects, fish, birds, and bats (Rizk, Y.; Awad, M.; 
Tunstel, E. W. 2018). Acommon characteristic of intelligent behaviors is producing something 
orderly, unlikely to occur, and presenting unpredictable results (Beni G. 2005). The primary 
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motivation for employing swarm intelligence techniques, such as swarm robotics, is their 
ability to solve problems typically challenging for conventional computational techniques 
(Li, X.; Clerc, M. 2019). 

In this sense, swarm robotics can be defined as the study of how a large group of 
relatively simple agents (robots) in hardware can be built to perform tasks that are beyond 
the capabilities of a single agent (Sahin, E. 2005). Thus, there is a need to use a swarm 
of robots only if the desired tasks can be performed at the team level or if completion time 
is a determining factor for achieving the objectives. In other words, increasing the number 
of robots in a group can significantly reduce the time to complete these tasks (Khamis, A.; 
Hussein, A.; Elmogy, A. 2014). 

Using swarm robotics has three main benefits. The first is robustness; that is, the 
loss of some robots will not cause system failures and will not interrupt the execution of the 
proposed tasks (Sahin, E. 2005). 

The second benefit is flexibility, as the hardware for these robots is not necessarily 
customized for a particular task. By cooperating and grouping differently, the swarm of 
robots can also perform other tasks, whereas a complex robot would need a reconfiguration 
or reformulation of its structure. Finally, there is scalability. A robotic swarm algorithm can 
be applied unchanged to a group of any reasonable size due to its dependence on local 
information alone. Any global communication would prohibit scalability and is avoided in this 
type of system (Hamman, H. 2010). 

Although a swarm of robots (exemplified in Figure 3 (McLurkin, J. 2019) does not 
have centralized control, the swarm (or population) level system reveals remarkable complex 
and self-organizing behaviors, often because of local interactions between individuals in 
the swarm. and individuals with the environment, based on simplistic interaction rules (Li, 
X.; Clerc, M. 2019). In general, one of the relevant characteristics for multirobot systems 
employing SWARM ROBOTICS is the use of a massive number of robots, in some cases 
tens of hundreds or thousands of robots, as can be seen in the Figure 8. 
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Figure 3: Swarm Robotics example. 


Source: Peter Corke, 2011. 


The robots in a swarm can exhibit different behaviors, such as grouping, chaining, 
searching, aggregating, and foraging. These behaviors are classified as collective, 
cooperative, collaborative, and coordinating. Perhaps the simplest type of interaction is 
collective, in which entities do not know other entities on the team, but share objectives, 
and their actions are beneficial to other team agents. In cooperative interaction, agents also 
share goals, and their actions are beneficial to other agents. However, they are aware of the 
other entities present in the group. An example of this type of interaction is several robots 
working together to perform a joint task such as pushing a box (Parker, L. E. 2008). 

Collaborative interaction is characterized by agents that help each other to achieve 
their individual but compatible goals. It occurs when robots have individual goals, are aware 
of others on the team, and their actions help to complete the goals of others. Finally, there is 
the coordinating interaction. In it, entities are aware of each other but do not share a common 
goal, and their actions are not helpful to other team members. In multi-robot systems, these 
situations often occur when robots share a shared workspace. Therefore, robots must work 
to coordinate their actions to minimize the amount of interference between them and other 
robots (Parker, L. E. 2008). 

Another inherent aspect of swarm robotics is movement coordination. It can only be 
related to other robots, the environment, external agents, and combinations (Din, A. et al, 
2018), (Siciliano B.; Khatib, O. Eds, 2016). Furthermore, swarm robotics systems can be 
homogeneous or heterogeneous. Heterogeneous systems consist of robots with different 
designs or functionalities that generally complement each other to efficiently complete 
tasks (Barca J. C.; Sekercioglu, Y. A., 2013). An example is given by aerial robots looking 
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for ground targets to be rescued by ground robots. However, heterogeneous swarms are 
avoided by the academic community. Instead, most research presents robots with the same 
design and functionality to fulfill the desired tasks (Barca J. C.; Sekercioglu, Y. A., 2013). 

Among the main areas of application of swarm robotics is the operation in 
environments harmful to human beings, such as search and rescue of victims and 
environment mapping (Soares, P. et al, 2018), (Bakhshipour, M.; Ghadi, M. J.; Namdari, 
F. 2017), (O'Grady R. 2011), but it can also encompass games [29] (Daylamani-Zad, D.; 
Graham, L. B.; Paraskevopoulos, |. T. 2017) and other areas of knowledge (Bayindir, L. 
2016). 


3.5 Precision agriculture 


Due to this, new technologies and methods have been used to contribute to the 
increase in production, mainly on a large scale. Thus, to increase cost-effectiveness and 
to combine production and quality with good management of natural resources and, in this 
way, reduce environmental impacts (McLurkin, J. 2019). 

From the inclusion of technologies such as advanced detection and robotics, using 
new machines, drones, and equipment for precision agriculture, artificial intelligence in 
agriculture is a strong ally for sustainable, faster, and more profitable production. 

Among the benefits of precision farming is better to crop management through 
surveys. Through robotic devices, sensor data and captured images have been widely 
studied to obtain information remotely. 


Figure 4: Unmanned Aerial Vehicles (UAVs). 
Fonte: Zhang, 2019 
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In this context, Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), shown in Figure 4, develop a new 
paradigm for image acquisition of culture. Through its use, it is possible to provide spatial 
resolutions in the order of centimeters, in addition to a temporal resolution, programmed as 
a function of the time, day, and time conditions of identification and quantification of weed 
species that are difficult to control. In general, agricultural UAV flight path planning based on 
the traditional method it easy to reach a local minimum point in a semi unknown or unknown 
environment (Zhang, L.; Liang, Y. C.; Niyato, D. 2019). 


3.6 Autonomous vehicles applied in agriculture 


Food security concerns have increased dramatically in recent years. The growth of 
the human population, together with the reduction of agricultural resources, has caused 
many governments and international conglomerates worldwide to look for new ways to 
improve the efficiency of agriculture. 

The development of autonomous vehicles with artificial intelligence is a strong trend 
in the sector due to its ability to identify failures and threats from analyzed patterns. For 
example, an unmanned ground vehicle can also accurately dosing pesticide in a crop 
without any direct human interference. 

Guided by GPS and other sensors, this equipment reduced the workload in the 
stages of cultivation, from planting to harvest, and increasing the accuracy and regularity of 
the results obtained. 

VineRobot, an autonomous mobile farming robot designed to aid production and wine 
agriculture by the Seventh Framework Programme, which is sponsored by the European 
Union (EU). Figure 5 shows an example of these autonomous robots used in agriculture. 


Figure 5: VineRobot. 


Fonte: European Union 
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3.7 Humanoid robots 


Humanoid robots are characterized by having abilities that emulate human behaviour, 
such as vision with image recognition, ability to move around different degrees of freedom 
(DOF - Degree of Freedom), among other skills. Some reach 35 DOF and the ability to 
compensate for inertia ffom the movements of the robot's functional members. In turn, 
humanoids are robots with complex characteristics, such as movement guided by artificial 
vision, interaction with the environment, identification of the movement itself, self-protective 
reflexes, strategies for picking up objects that do not have geometric modelling, planning 
trajectories in time real among others. An example of the related complexity in developing 
humanoid robots. Specifically, we can cite works that address such features. 

The work (Mendonça M. et al, 2020), more recently, to accurately recognize the 
working targets in complex environments, an industrial robot vision model based on 
attention mechanism and deep learning is proposed in (1). The model uses an improved 
attention mechanism to quickly focus on the target and employs a 10-layer convolutional 
neural network that combines local connection with full connection to accomplish target 
recognition. The effects of different convolutional neural network structure parameters on 
the model are analyzed to satisfy the rapidity and reliability of robot vision. The test results 
show that the combination of improved attention mechanism and CNN model can achieve 
fast focusing and accurate recognition. 

The work (Mendonça, M. et al, 2019) presents an approach using a vision system 
to predict the velocities of objects in the scene, allowing ASIMO to navigate autonomously 
through a dynamic environment safely. ASIMO abilities, neither obstacle positions nor 
velocities are known at the start of the trial but are estimated online as the robot walks. 
The planner constantly adjusts the footstep path with the latest estimates of ASIMO's 
position and the obstacle trajectories, allowing the robot to circumnavigate the moving 
obstacles successfully. Already work (Rizk, Y.; Awad,M.; Tunstel, E. W. 2018) Humanoid 
robots are characterized by having abilities that emulate human behavior such as vision 
with image recognition, ability to move around different degrees of freedom (DOF - Degree 
of Freedom), among other skills. Some reach 35 DOF and the ability to compensate for 
inertia from the movements of the robot's functional members. In turn, humanoids are robots 
with complex characteristics, such as movement guided by artificial vision, interaction with 
the environment, identification of the movement itself, self-protective reflexes, strategies for 
picking up objects that do not have geometric modeling, planning trajectories in time real 
among others. 

An example of the related complexity in developing humanoid robots. Specifically, 
we can cite works that address such features. The work (Beni G. 2005) the authors 
review the state-of-the-art analysis in the field of object recognition in an image based on 
deep convolutional neural networks, with the purpose of solving the task of navigation of 
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a mobile robot presenting a review to assess the possibility of applying some intelligent 
based approaches. neural network that combines local connection with full connection to 
accomplish target recognition. The effects of different convolutional neural network structure 
parameters on the model are analyzed to satisfy the rapidity and reliability of robot vision. 
The test results show that the combination of improved attention mechanism and CNN 
model can achieve fast focusing and accurate recognition. Other relevant work (Li, X.; 
Clerc, M. 2019) the authors consider a neural network approach to early motor learning. 
The primary purpose is to explore the need for bootstrapping the control of hand movements 
in a biologically plausible learning scenario. The model is applied to control hand postures of 
the humanoid robot ASIMO using complete upper body movements. It is demonstrated that 
the network can acquire accurate inverse models for the highly redundant ASIMO, applying 
bi-manual target motions and exploiting all upper body degrees of freedom. Authors also 
succeed in reproducing natural motion recorded from a human demonstrator, massively 
differing from the training data in range and dynamics. 

The article (Sahin, E. 2005) author present an integrative approach to solve the 
coupled problem of reaching and grasping an object in a cluttered environment with a 
humanoid robot ASIMO. The authors also employed the concept of task maps representing 
the manifold of feasible grasps for an object. Rather than defining a single end-effector goal 
position, a task map defines a goal hypervolume in the task space using the Random Tree 
algorithm. Finally, the approach is demonstrated in two reach-grasp simulation scenarios 
with the humanoid robot. Moreover, finally, in the work (Sahin, E. 2005) the author review 
the state-of-the-art analysis in the field of object recognition in an image based on deep 
convolutional neural networks to solve the task of navigation of a mobile robot, presenting a 
review to assess the possibility of applying some intelligent based approaches. 

Currently, robotics research and applications are growing on the world stage. Some 
applications, products, and research are carried out by large companies, universities, 
institutes, and Government Agencies, such as Boston Dynamics (BD), Honda, Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), NASA, Sony, and Honda. Some of the sample features of 
these products follow from that research. 

In continuation, some examples of some of the most known humanoid supplements 
use the functionalities mentioned above. 


3.7.1 COG 


The COG autonomous robot developed by Brooks more than 15 years ago has 
already shown two essential concepts of artificial intelligence, learning ability, and adaptation 
in this famous image of one of the demonstrations of this robot that uses robotic vision 
and intelligent computer systems. This robot can learn to handle a spring without prior 
knowledge. Thus, the COP demonstrated learning and adaptability with the difficulty that 
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its actuator is not similar to a human hand (Suleiman W. et al, 2011). In one of the several 
videos that MIT makes available, the COG learns to reproduce a maneuver with a plastic 
spring just by watching Rodney Brooks. 


Figure 6: COG, MIT. 
Source: MIT. 


3.7.2 Asimo 


The Asimo robot (Figure 7) is developed by the Japanese company Honda Motors 
Co. lts name means: A for Advanced; S of Step in (Step); | for Innovative (Innovation); 
Mobility MO (Mobility) corresponds to “Advanced Step of Innovation and Mobility”. Asimo 
has functions to work both in homes and companies, and itis autonomous, able to converse 
with one or more people, recognize faces, communicate in Japanese Sign Language (JSL), 
or Japanese Sign Language, walk with people carrying them to a specific location, interact 
with objects and guide transport carts (Sugiura, H. et al, 2006). Reacts in emergencies such 
as fighting fires and exposure to toxic substances can fall and get up. The only bias of this 
robot is its high acquisition cost, and because of that, itis more used by companies 
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Figure 7: ASIMO, Honda Motors Co. 


Source: Honda Motors Co. 


3.7.3 NAO 


Developed by the French company Aldebaran Robotics, NAO is an autonomous 
robot (Figure 8), communicates with verbal and non-verbal language, reads newspapers, 
accesses the internet, interacts with objects, and provides help in case of emergency. In 
addition to the elderly public, it also works as a therapy for autistic children and hospitalized 
children. Several universities around the world widely use it for research development 
(Sugiura, H. et al, 2006). 


o 
sal 


É! 


Figure 8: NAO, Aldebaran Robotics. 


Source: Aldebaran Robotics. 
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3.7.4 Valkyrie (Nasa) 


The Valkyrie robot (Figure 9), or R5, is a humanoid robot developed by NASA. The 
robot was designed and built by Johnson Space Center to participate in the DARPA Robotics 
Challenge (DRC) in 2013. 

The robot weighs about 140 kg, is 44 degrees of freedom, 1.88 m tall. Its power is 
done either by cable or by battery. The batteries have an energy of 1.8 kWh. 

The robot was used in the simulation of the Space Robotics Challenge. 

Compared to other robots, it has feminine curves and is covered with a “cloak” made 
of foam, which gives it a less metallic look and is also protected against shocks. 


Figure 9: Valkyrie, NASA 
Source: NASA. 


41 ROBOTICS" AREA TRENDS PREDICITON 


Prediction of time series is challenging, especially when working with long sequences, 
multi-step forecasts, and multiple input and output variables. What is intended in this section 
is through data from the IFR (International Robotics Federation) to estimate the growth of 
robotics or try to trace at least a trend in the coming years. For example, a philosophical 
question of Al is in the following question. Someday computers may be more intelligent than 
humans. Some experiments have already shown that Al can stand up to human capacity. 
For example, the famous confrontation between a deep blue from IBM and Gasparov 
(greatest chess player in the world). Nevertheless, we can argue it was only for a specific 
chess game. 
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However, Rodney Brooks, MIT researcher and robotics and creator ofthe subsumption 
architecture in a recent lecture on Al and Robotics, said that in the next 5 or 10 years, the 
concept of computational superintelligence would emerge, in which it should be as capable 
or more capable than humans. Deep learning theory already suggests that it is currently 
possible to deal with a massive amount of data and mitigate the designer's intervention in 
the analysis of results. That said, some variables will be difficult to control, such as what will 
be the computing capacity in the next five years. 

As Artificial Neural Networks, Multilayer Perceptrons, or MLPs, can be used to model 
univariate time series prediction problems. Before a univariate series can be modeled, it must 
be prepared. The MLP model will learn a function that maps a sequence of sources passed 
as inputs to an output observation. As such, the desired sequence must be transformed into 
several examples from which the model can learn (Haykin, S. S. 2009). 

The dataset used to make the predictions covers the annual number of sales for 22 
years, between 2000 and 2021. The first sixteen years will be used for training the neural 
network, the rest of the data will be used for testing the network. Finally, the models will be 
developed using the training and training dataset in the test dataset. 

The MLP model used has 100 (one hundred) hidden nodes layer and an output 
layer used to predict. The model was used using Adam's learning algorithm and optimized 
using a mean squared error, or “mse”, loss function. The model expects the input shape 
to be two-dimensions. Therefore, we must remodel the single input sample before making 
the prediction, for example, with the form [1, 3] for 1 sample and 3-time steps as inputs 
resources. Data and initial data were taken from liveuniversity.com/ebusiness. 

Figure 10, based on the cited information about time series using ANN, shows a 
growing trend in industrial robotics. Predictions in technological areas are always challenging 
due to the number of unmanipulated variables and some stochastic factors (Sánchez- 
Sánchez, P. A.; Garcíia-González, J. R.; Coronell, L. H. P. 2020). 
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Figure 10: Growing trend in industrial robotic. 


Source: Sánchez-Sánchez. P. A. et al, 2020. 


51 CONCLUSIONS AND FUTURE WORKS 


This article had as its primary objective to show how artificial intelligence (Al) applied 
in robotics is increasingly expanding and being noticed, along with the technological 
evolution taking place all over the world. As a result, we are experiencing the fourth industrial 
revolution that brought a new paradigm where the evolution of technology, associated with 
the generation of information value, brought about a new economic concept. 

Companies have bet on new technologies and digital transformation to insert artificial 
intelligence into their products and services. In this way, itis possible to achieve that it will 
be increasingly common to help these applications in our daily lives, not to take care of the 
functions performed by people, but rather to help and improve efficiency, regardless of the 
area, always looking for the union of human and machine. 

tis up to engineers and scientists as data considerations, ethical about these 
advances, weighing their negative and positive impacts, fostering research and knowledge 
of these technologies to deconstruct the fear of a future with ultra-intelligent machines 
capable of surpassing the human being. 

It is expected with the contributions of the research carried out, that the results 
indicate the convenience and number of potential applications to be developed, such as 
intelligent harvesters and autonomous vehicles that can transmit the plantation to identify 
the ripe fruits and weeds, ruling out any irregularity and performing the control without the 
use of pesticides. 

Future works address Al research in robotics, The inclusion of analysis in new 
application areas due to the size and growing universe of robotics. 
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CAPÍTULO 6 


AVALIAÇÃO DA PROBABILIDADE DE FALHA 
DE PÓRTICO PLANO DE AÇO SUJEITO A 
CARREGAMENTO GRAVITACIONAL E COM FLEXÃO 
EM TORNO DO EIXO DE MENOR INÉRCIA 


Danilo Luiz Santana Mapa 


Marcilio Sousa da Rocha Freitas 


RESUMO: A confiabilidade estrutural de 
pórticos de aço pode ser quantificada através 
da avaliação da probabilidade de violação 
de seus estados limites. No presente 
trabalho, através de análise estrutural 
avançada (análise inelástica de segunda 
ordem) no programa computacional CS- 
ASA, o carregamento gravitacional de um 
pórtico plano de aço foi incrementado até 
ocorrer a violação do estado limite último de 
resistência conforme prescrições da norma 
ANSI/AISC 360-16. Foram obtidos para 
o pórtico plano de aço os carregamentos 
gravitacionais limites para duas situações 
de projeto: pilares fletidos em torno do eixo 
de maior inércia e pilares fletidos em torno 
do eixo de menor inércia. O método FORM 
(First Order Reliability Method) foi utilizado 
para avaliar as probabilidades de falha da 
estrutura para ambas as situações. A norma 
ANSI/AISC 360-16 permite o emprego 
nas análises estruturais avançadas do 
coeficiente de 0,90 para ponderação das 
propriedades do aço, não fazendo distinção 
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se a flexão ocorre no eixo de menor ou 
de maior inércia nas estruturas de aço. A 
probabilidade de falha obtida na análise 
do pórtico com flexão em torno do eixo de 
menor inércia é ligeiramente maior do que a 
probabilidade de falha obtida para flexão em 
torno do eixo de maior inércia. Conclui-se 
que a análise avançada com o emprego do 
coeficiente de ponderação de 0,90 prescrito 
pela norma ANSI/AISC 360-16 resulta em 
níveis de segurança praticamente iguais, 
indiferente do eixo onde ocorre a flexão 
nos pilares, para o pórtico plano de aço 
analisado. 

PALAVRAS-CHAVE: Póriico de aço; 
análise avançada; eixo de menor inércia; 
probabilidade de falha. 


ASSESSMENT OF THE FAILURE 

PROBABILITY OF PLANAR STEEL 

FRAME UNDER GRAVITY LOADS 

AND MINOR-AXIS BENDING 

ABSTRACT: The structural reliability of steel 
frames can be measured by the probability 
of limit state violations. In this research, 
through advanced structural analysis 
(second-order inelastic analysis), using the 
CS-ASA software, the gravitational loading 
of a planar steel frame was increased until 
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the violation of the ultimate strength limit state, according to the ANSI/AISC 360-16 code. 
For the planar steel frame, the ultimate gravitational loads were obtained from two design 
situations: columns under minor-axis bending and columns under major-axis bending. The 
First Order Reliability Method (FORM) was used to evaluate the failure probabilities of the 
structure for both situations. The ANSI/AISC 360-16 code uses a factor of 0.90 applied to steel 
properties, regardless of whether the columns are under minor-axis or major-axis bending. 
The probability of failure obtained with the analysis of the steel frame with columns under 
minor-axis bending is slightly higher than the probability of failure obtained with the steel 
frame with columns under major-axis bending. Therefore, the advanced analysis using the 
factor of 0.90 prescribed by the ANSI/AISC 360-16 results in approximately equal safety 
levels, regardless of the axis where the bending occurs in the columns. 

KEYWORDS: Steel frame; advanced analysis; minor axis bending; failure probability. 


11 INTRODUÇÃO 


A confiabilidade estrutural de pórticos de aço pode ser quantificada através da 
avaliação da probabilidade de violação de seus estados limites. São definidos como 
estados limites de uma estrutura situações a partir das quais ela apresenta desempenho 
inadequado às finalidades da construção (ABNT 2003). Segundo a norma ANSI/AISC 360 
(2016), os estados limites podem: i) ser ditados por requisitos funcionais, como deflexões 
máximas; ii) estar relacionados ao comportamento estrutural, como a formação de uma 
rótula plástica ou mecanismo; e iii) representar o colapso total ou parcial da estrutura. As 
normas de projeto estrutural garantem que a probabilidade de violação de um estado limite 
é aceitavelmente pequena, através do emprego de combinações de ações e fatores de 
segurança consistentes. 

Na avaliação dos estados limites, é possível empregar análise inelástica para 
determinação das respostas estruturais. De acordo com a norma ANSI/AISC 360-16, essa 
análise estrutural deve levar em consideração: i) as deformações de flexão, cisalhamento, 
axiais e de torção dos elementos estruturais, e todas as demais deformações de 
componentes e ligações que contribuam para os deslocamentos da estrutura; ii) efeitos 
de segunda ordem (incluindo P-A, P-ô e efeitos de torção); iii) imperfeições geométricas; 
iv) reduções de rigidez devido à inelasticidade, incluindo escoamento parcial da seção 
transversal, que pode ser acentuado pela presença de tensões residuais; e v) incertezas 
nas resistências e rigidezes dos elementos e ligações (AISC 2016). O comportamento 
inelástico da maioria dos elementos estruturais é resultado principalmente das tensões 
normais longitudinais do elemento se igualando ao limite de escoamento do aço. Portanto, 
as tensões normais, produzidas pela força axial e momentos fletores nos eixos de maior e 
menor inércia, devem ser incluídas no cálculo da resistência plástica da seção transversal 
dos elementos (Chen e Atsuta 1976). 

Os efeitos das tensões residuais podem ser incluídos diretamente em análises 
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inelásticas de plasticidade distribuída (zona plástica) ou modificando os métodos de análise 
inelástica baseados em rótulas plásticas (plasticidade concentrada). Vale ressaltar que, em 
perfis submetidos à flexão em torno do eixo de menor inércia, o efeito das tensões residuais 
é mais pronunciado, visto que afeta mais as fibras extremas (Gonçalves et al. 2019). O 
escoamento parcial, que ocorre antes da formação de uma rótula plástica, pode reduzir a 
rigidez à flexão do elemento estrutural, resultando em redistribuição de esforços e aumento 
dos efeitos de segunda ordem. Este é o caso de perfis | fletidos em torno do eixo de menor 
inércia e, por isso, tal redução na rigidez precisa ser considerada na análise inelástica. 

No presente trabalho, com a utilização de análise estrutural avançada (análise 
inelástica de segunda ordem) no programa computacional CS-ASA (Gonçalves 2013), o 
carregamento gravitacional de um pórtico plano de aço com seções transversais compactas 
do tipo | será incrementado até ocorrer a violação do estado limite último de resistência, 
conforme prescrições da norma ANSI/AISC 360-16. Serão obtidos para o pórtico plano 
de aço os carregamentos gravitacionais limites últimos para duas situações de projeto: 
i) pilares fletidos em torno do eixo de maior inércia; e ii) pilares fletidos em torno do eixo 
de menor inércia. O método First Order Reliability Method (FORM) de confiabilidade será 
utilizado para avaliar as probabilidades de falha do pórtico plano de aço para as duas 
situações. O objetivo da pesquisa é, portanto, comparar as probabilidades de falha obtidas 
para o pórtico plano de aço, pois se acredita que o fator de ponderação de 0,90 prescrito 
pela norma ANSI/AISC 360-16 é capaz de garantir confiabilidade estrutural aceitável para 
as duas situações examinadas. 


21 CONFIABILIDADE ESTRUTURAL 

Na análise de confiabilidade estrutural, a máxima solicitação (S) e a resistência 
disponível (R) são modeladas por variáveis aleatórias. O objetivo da análise de confiabilidade 
é assegurar o evento (R>S) durante toda vida útil da estrutura. A falha ocorre se R for 
menor do que S, o que é representado em termos de probabilidade como P (R<S). Se 
ambas as variáveis aleatórias Re S possuem distribuição normal e são estatisticamente 
independentes, então a variável aleatória Z pode ser introduzida como Z=R-S. Então a Eq. 
1 pode ser utilizada para definir a probabilidade de falha como: 


-P(2<0)= | (ejde- [EH] o(-h) | 


Z 


Sendo B, o índice de confiabilidade de Cornell (1969) definido a seguir: 


sis Mp — Ms 2 


O, Votos 


Em sua implementação inicial, o índice de confiabilidade foi avaliado em função das 
médias e dos desvios-padrão da resistência e da solicitação máxima, como indicado na Eq. 
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2. Posteriormente, o índice de confiabilidade passou a ser obtido por métodos analíticos 
baseados em aproximações em séries de Taylor de primeira ordem (Método FORM). 


2.1 Método analítico FORM 


No Método FORM, as variáveis aleatórias U, cujas distribuições são quaisquer 
e podem ser dependentes entre si ou não, são transformadas em variáveis V normais 
padrão estatisticamente independentes, sendo a função de falha G(U) escrita no espaço 
das variáveis reduzidas (espaço V) como g(V). Depois disto, a superfície de falha definida 
por g(V)=0 é aproximada por uma superfície linear (ou hiperplano) no ponto com a menor 
distância até a origem, identificado como V* (ponto de projeto no espaço das variáveis 
reduzidas). Uma das etapas desse método é a transformação das variáveis U, com 
distribuições quaisquer, em variáveis V normais padrão estatisticamente independentes. 
Utiliza-se comumente a transformação de Nataf (Melchers 1999) definida por: 


V=(LJ 40) (U-m) 3 


Sendo: 

m - vetor com as médias das variáveis U; 

o - matriz diagonal contendo os desvios padrão das variáveis U; 

L - matriz triangular inferior obtida da decomposição de Choleski da matriz dos 
coeficientes de correlação de U. 

Outra etapa importante do Método FORM é a busca ao ponto sobre a superfície de 
falha mais próximo à origem do sistema reduzido, denominado ponto de projeto V*. Para 
encontrar o ponto de projeto, formula-se um problema de otimização P com uma restrição, 
tal que: 


P: minimizar || 

Sujeito a g(V)=0 

Utiliza-se comumente o algoritmo denominado HLRF, desenvolvido por Hasofer 

e Lind (1974) e aprimorado por Rackwitz e Fiessler (1978), para resolução do problema 


de otimização apresentado pela Eq. 4. O processo iterativo gerado pelo algoritmo HLRF 
caminha em busca do ponto de projeto, resolvendo-se a seguinte equação: 


Vis -— sl velry V'-g(1') |ve(1”) 5 


Ve(1') 


Durante o processo iterativo determina-se o índice de confiabilidade B calculando- 
se a norma do vetor V'*! e interrompe-se o processo quando a variação relativa do valor 
de B é inferior a uma tolerância estabelecida. De posse do índice de confiabilidade B, a 
probabilidade de falha pode ser obtida utilizando-se a Eq. 1. 
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31 ANÁLISE ESTRUTUTURAL AVANÇADA 


No presente trabalho, para realização da análise estrutural avançada do pórtico 
plano de aço, foi adotado o CS-ASA desenvolvido por Silva (2009) em linguagem Fortran 
95. O CS-ASA realiza análises numéricas avançadas estáticas e dinâmicas de estruturas 
baseado no método dos elementos finitos e foi utilizado para obtenção da carga limite 
que leva a estrutura ao colapso, considerando os efeitos da inelasticidade do aço e não 
linearidade geométrica do pórtico. 

No CS-ASA encontra-se implementado o método da rótula plástica refinado para 
acompanhar o processo de plastificação do aço na análise estrutural avançada. No método 
da rótula plástica refinado, a consideração da plastificação do material é concentrada nos 
pontos nodais de cada elemento finito. Emprega-se, nesse método, o módulo tangente 
para considerar a degradação da rigidez em função da variação das forças internas. No 
CS-ASA foi implementada a equação para o módulo de elasticidade tangente do AISC 
(2005), no qual a degradação da rigidez da seção varia em função do esforço normal, 
sendo expressa por: 


E -omsbm Ea ,seP>0,39P, 6 
E rp IB 


Como critério para definir o estado limite último de resistência da seção transversal, 
adotam-se superfícies de plastificação, que descrevem a interação entre esforço normal 
e momento fletor. No contexto do método da rótula plástica refinado, essas superfícies 
são responsáveis por definir o instante em que ocorre a formação da rótula plástica 
(plastificação total da seção). Neste trabalho foi empregada a superfície de resistência 
proposta por McGuire, Gallagher e Ziemian (2000), que avalia a interação entre esforço 
normal e momento fletor no eixo de menor inércia: 


M,,=M,,. [-3p'+ op? a(o? 1). 7 


Sendo: 

M,y momento plástico reduzido em torno do eixo de menor inércia; 

M py momento de plastificação total da seção transversal em torno do eixo y; 

p - relação entre esforço normal solicitante e esforço normal resistente da seção 
transversal. 

Para valores relativamente grandes de deslocamentos, a deflexão lateral de um 
membro pode levar ao aparecimento de momentos fletores adicionais devido à presença 
de um esforço normal. Esse comportamento é comumente chamado de efeitos de segunda 
ordem e são oriundos das deformações da estrutura à medida que é carregada. Para 
simular esses efeitos foram utilizadas as equações desacopladas de rigidez da formulação 
de elementos finitos linearizada proposta por Yang e Kuo (1994). Nas análises estruturais 
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não lineares do pórtico foram utilizadas: formulação plástica refinada proposta por Liew, 
White e Chen (1993) presente no CS-ASA (Silva, 2009); estratégia de incremento constante 
do parâmetro de carga; estratégia de iteração a carga constante; fator de carga incremental 
fixado em 0,1% do carregamento total; e o método de Newton-Raphson padrão como 
estratégia de solução não linear. Cada elemento estrutural do pórtico foi discretizado em 


quatro elementos finitos. 


41 EXEMPLO NUMÉRICO 


Neste exemplo foi investigada a segurança estrutural com relação ao estado limite 
último de colapso do pórtico plano de um andar apresentado na Figura 1, na qual são 
mostradas a geometria, o carregamento atuante e as condições de apoio. O pórtico é 
composto por perfis laminados americanos: perfis W12x58 (W310x86) para os pilares; 
e perfil W24x76 (W610x113) para a viga. Todos são feitos do mesmo material: aço com 
tensão de escoamento de 345 MPa; e módulo de elasticidade longitudinal igual a 200 GPa. 
Foi introduzida uma imperfeição geométrica inicial (desaprumo) angular igual a A, = 1/500 
nos pilares (Figura 1), conforme recomendação das normas AISC 303-16 (2016) e AS4100 
(1998), resultando em um deslocamento de 7,32mm no topo dos pilares. É assumido que o 
momento fletor resistente dos elementos estruturais seja igual ao momento de plastificação 
total da seção transversal, pois considera-se que a viga e os pilares são adequadamente 
contidos lateralmente e as seções transversais dos perfis são compactas. As ligações entre 
os elementos viga-pilar foram consideradas como rígidas. 


P P 
| | 

| W24x76 

E & 

És =| 

Q LM a E 

BN BN 

6,096 m 


Figura 1 - Pórtico plano de um andar 


Realizando a análise estrutural avançada do pórtico da Figura 1, conforme 
prescrições da norma AISC 360-16 (reduzindo a tensão de escoamento e módulo de 
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elasticidade do aço através da multiplicação pelo fator de ponderação de 0,90), chegou- 
se aos seguintes valores para a carga máxima aplicada no topo dos pilares do pórtico: P 
= 2607 kN quando ocorre flexão dos pilares em torno do eixo de maior inércia; P = 1169 
kN quando ocorre flexão dos pilares em torno do eixo de menor inércia. Verifica-se que a 
carga suportada pelo pórtico é 2,23 vezes maior quando os pilares sofrem flexão em torno 
do eixo de maior inércia. 

De modo a investigar os níveis de segurança do pórtico com relação ao estado limite 
último de colapso da estrutura, foram realizadas análises de confiabilidade considerando 
quatro variáveis aleatórias, cuja descrição estatística se encontra na Tabela 1. Foi 
considerado que a carga P aplicada no topo dos pilares (Figura 1) era resultado da seguinte 
combinação de ações entre carga permanente (D) e carga variável (L), sugerida pela norma 
ASCE 7-10 (ASCE 2010): P = 1,2D +1,6L,. Foi assumida a relação entre carga variável e 
carga permanente igual a 1,5, ou seja, L =1,5D,, valor típico segundo Ellingwood (2000). 


Variável sa bic E” E Distribuição Referência 
D (kN) D, 1,05.D, 0,10 Normal Ellingwood et al. (1982) 
L (kN) L, L, 0,25 Ext. Tipo 1 Ellingwood et al. (1982) 
E (GPa) 200,00 200,0 0,04 Lognormal Bartlett et al. (2003) 
F, (MPa) 345,00 379,5 0,06 Lognormal Bartlett et al. (2003) 


Tabela 1 - Descrição estatística das variáveis aleatórias 


A Tabela 2 resume os resultados dos índices de confiabilidade obtidos no presente 
trabalho e obtidos por Liu (2019) relacionados ao estado limite último de colapso do pórtico 
plano. Os índices de confiabilidade obtidos resultam em probabilidades de falha iguais 
a 0,187% e 0,347%, para os pilares fletidos em torno do eixo de maior inércia e menor 
inércia, respectivamente. Já os índices de confiabilidade obtidos por Liu (2019) resultam 
em probabilidades de falha iguais a 0,212% e 0,226%, respectivamente. 


Eixo onde ocorre Índice 8 Índice 8 

flexão nos pilares (Presente trabalho) (Liu 2019) 
Maior inércia 2,90 2,86 
Menor inércia 2,70 2,84 


Tabela 2 - Índices de confiabilidade obtidos para o pórtico 


A probabilidade de falha obtida na análise do pórtico com flexão em torno do eixo 
de menor inércia é ligeiramente maior do que a probabilidade de falha obtida para flexão 
em torno do eixo de maior inércia. Nesse trabalho, tal probabilidade de falha foi 1,9 vezes 
maior. Em contrapartida, Liu (2019) encontrou uma probabilidade de falha 1,1 vezes maior. 
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Comparando os índices de confiabilidade do presente estudo com aqueles obtidos pelo 
outro autor, observa-se, na Tabela 2, que os índices de confiabilidade obtidos por Liu (2019) 
são próximos daqueles alcançados, resultando em probabilidades de falha da mesma 
ordem de grandeza. 


5 | CONSIDERAÇÕES FINAIS 


Por fim, foi possível conhecer o nível de confiabilidade ao se utilizar as prescrições da 
norma americana AISC 360-16 (2016) no projeto de um pórtico plano de aço. Os resultados 
mostraram que a probabilidade de falha obtida para o pórtico com flexão em torno do eixo 
de menor inércia é ligeiramente maior do que a probabilidade de falha obtida para flexão 
em torno do eixo de maior inércia. 

O índice de confiabilidade alvo para elementos de aço sujeitos à flexão deve ser de 
no mínimo 2,6 para as combinações entre ações gravitacionais do ASCE-7 (Ellingwood, 
2000). Os índices de confiabilidade obtidos para o pórtico nessa pesquisa e por Liu (2019) 
foram superiores à confiabilidade alvo (8 > 2,6). 

Conclui-se que a análise avançada com o emprego do coeficiente de 0,90 para 
ponderação das propriedades do aço, conforme prescreve a norma AISC 360-16, resulta 
em níveis de segurança praticamente iguais e suficientes, indiferente do eixo no qual ocorre 


a flexão nos pilares, para o pórtico plano de aço analisado. 
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RESUMO: Este trabalho apresenta o resultado dos estudos de caso realizados em academias 
de pequeno e médio porte na Cidade do Recife, apontando aspectos ligados a qualidade do 
espaço físico como: acessibilidade, ergonomia, segurança do trabalho e sanitária. O trabalho 
avalia as edificações através das normas existentes relativas aos assuntos. 
PALAVRAS-CHAVE: Acessibilidade Arquitetônica. Avaliação pós ocupação. Ergonomia. 


ABSTRACT: This paper presents the results of case studies conducted in academies small 
and medium businesses in the city of Recife, pointing the quality aspects of the physical space 
as: accessibility, ergonomics, occupational safety and health. The study evaluates the building 
through existing standards relating to the matters. 

KEYWORDS: Architectural Accessibility. Post occupancy assessment. Ergonomics. 


11 INTRODUÇÃO 


Segundo estudiosos, os gregos foram responsáveis pelo surgimento das primeiras 
escolas destinadas à preparação de atletas para exibições ginásticas em público. O 
pioneirismo grego nasceu da busca pelo corpo são, mente sã e do ideal de beleza humana. 
A ginástica definida por Platão e Aristóteles era uma prática que salientava a beleza através 
dos movimentos corporais. 

Existem poucas informações sobre o surgimento das academias de ginástica 
em nosso país. Tradicionalmente, os clubes esportivos estavam associados à prática 
de esportes, em decorrência da mudança do comportamento da população e da busca 
por exercícios físicos regulares. Nesse cenário que ocorreu o surgimento das primeiras 
academias de ginástica. 

Há algumas décadas, uma parcela significativa da população, tanto no Brasil como 
em outros países, vem mudando seus hábitos, aumentando a busca por atividades físicas. 
O reflexo disso pode ser visto no aumento do número das academias de ginástica. O 
que no início foi visto como modismo foi ganhando credibilidade devido às pesquisas dos 
estudiosos na área da fisiologia humana, o que lhes permitiu afirmar que a prática de 
exercícios é importante durante toda a vida e não somente na infância com o intuito de 
melhorar a coordenação motora. 
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Além disso, houve o desenvolvimento tecnológico dos equipamentos específicos 
para esta área, o que fez com que aumentassem os adeptos na busca por um corpo perfeito. 

Por outro lado, percebe-se que a escassez de espaços públicos adequados e a falta 
de segurança na prática de esportes ao ar livre têm feito com que as academias se tornem 
um atrativo principal. Desde então, estas buscam cada vez mais incrementos para atrair 
uma clientela diversificada, é tanto que diversas academias vão além dos serviços voltados 
para atividades físicas e oferecem outras vantagens como salão de beleza, estética 
corporal, espaços para compras, entre outros. E ainda há aquelas que apostam nas áreas 
de convívio para os clientes interessados no lazer. 

Porém em meio a tanta diversificação do espaço das academias ainda existem 
poucas informações, legislações e estudos voltados para a regularização da qualidade 
do espaço físico das academias. E tendo em vista os novos conceitos de construção que 
visam à acessibilidade, qualidade no desenvolvimento de atividades, procuramos observar 
principalmente os espaços internos e a disposição dos equipamentos, bem como a divisão 
dos ambientes das academias. 

O presente estudo irá avaliar academias de pequeno a médio porte, na cidade 
do Recife, observando conceitos básicos para o bem-estar dos usuários destes 
estabelecimentos, visando diagnosticar a qualidade do espaço arquitetônico em relação 
ao homem. Neste estudo serão abordados assuntos como acessibilidade, ergonomia, 


eficiência no desenvolvimento de atividades, entre outros. 


21 OBJETIVOS 


2.1 Objetivos Gerais 


Avaliar a qualidade dos espaços físicos em academias de ginástica e musculação 
na cidade do Recife/PE. 


2.2 Objetivos Específicos 


Levantar, se existir, legislações e normativas voltadas para o regulamento das 
construções de academias de ginásticas e musculação na cidade do Recife; 

Estudar conceitos ligados a qualidade dos espaços físicos de academias de 
ginásticas e musculação; 

Elaborar um instrumento de avaliação da qualidade dos espaços físicos de 
academias de ginásticas e musculação. 
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31 RELAÇÃO DO HOMEM COM O ESPAÇO ARQUITETÔNICO 


3.1 Acessibilidade para todos 


O processo de urbanização nos centros urbanos vem ocorrendo de maneira constante 
e acelerada, principalmente nas cidades que possuem uma acentuada verticalização. E 
quando desordenado e não planejado, ele surge atrelado a diversos problemas que afetam 
a qualidade de vida da população. A ausência de acessibilidade é um dos fatores que mais 
impactam a qualidade de vida da população (AMORIM; GOMES, 2017). 

A NBR 9050, que é a norma de acessibilidade em edificações, mobiliário, espaços 
e equipamentos urbanos, estabelece critérios e parâmetros técnicos para instalação e 
adaptação de edificações às condições de acessibilidade, visando proporcionar de maneira 
autônoma e segura, a circulação de pessoas independentemente de idade, estatura, ou 
limitação de mobilidade ou percepção. Portanto todos os espaços que vierem a serem 
projetados, construídos, montados ou implantados devem atender ao disposto na norma. 

Serão citados alguns parâmetros, os quais serão utilizados na avaliação dos níveis 
de acessibilidade das academias. 


3.1.1 Corredores e Portas 


Os corredores devem ser dimensionados de acordo com o fluxo de pessoas, 
assegurando uma faixa livre de barreiras e obstáculos. Devendo ser observado os seguintes 
critérios: 

a) 0,90m para corredores de uso comum com extensão até 4,00m. 


b) 1,20m para corredores de uso comum com extensão até 10,00m e 1,50 para 
corredores com extensão superior a 10,00m. 


c) 1,50m para corredores de uso público. 


As portas devem ter um vão livre mínimo de 0,80m e altura mínima de 2,10m (ver 
figura 01). Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos uma delas deve ter o vão livre de 
1,80m. As portas de sanitários, vestiários devem ter puxadores horizontais. 


Puxador 
horizontal 
Maçaneta 


g 
o Revestimento Resistente 
a impectos 


Vista superior 


Vista frontal 


Figura 1 — Vistas superior e frontal de vão livre de 0,80m 
Fonte: NBR 9050/2015. 
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3.1.2 Banheiros 


A localização das barras de apoio deve atender as seguintes condições: junto à 
bacia sanitária, na lateral e o fundo devem ser colocados barras horizontais para apoio e 
transferência, com comprimento mínimo de 0,80 m, a 0,75 m de altura do piso acabado. 
À distância entre o eixo da bacia e a face da barra lateral ao vaso deve ser de 0,40m. A 
barra da parede do fundo deve estar uma distância máxima de 0,11m da sua face externa 
à parede e estende-se no mínimo 0,30m. 

No caso de bacias com caixa acopladas deve-se garantir a instalação da barra na 
parede do fundo, de forma a se evitar que a caixa seja utilizada como apoio. A distância 
mínima entre a face inferior da barra deve ser de 0,15m. 

Quando a bacia tiver altura inferior a 0,43m e 0,45m do piso deve ser ajustada da 
seguinte forma: Instalação de sóculo na base da bacia, devendo acompanhar projeção da 
base da bacia não ultrapassando em 0,05m o seu entorno. 

O boxe para bacia sanitária deve seguir as áreas de transferências diagonal, lateral 
e perpendicular, bem como área para rotação de 180º. Deve ser instalado lavatório dentro 
do boxe, em local que não interfira na área de transferência (ver figura 02). 

No boxe do chuveiro deve ser previsto área de transferência externa ao boxe, de 
forma a permitir aproximação paralela, devendo estender-se no mínimo 0,30m além da 
parede onde o banco está fixado. Os boxes devem ser providos de banco articulado ou 


removível, com cantos arredondados e superfície antiderrapante e impermeável. 


1,70 min. E lavatório 


área de manobra 
rotação 180º 
1,50 x 1,20 


área de transferência 
0,80 x 1,20 


Figura 2 — Vista superior boxe — bacia 
Fonte: NBR 9050/2015. 


3.2 Ergonomia em academias de ginástica e musculação 


Ao longo dos tempos têm-se buscado constantemente soluções que atendam às 
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necessidades de evolução das relações do ser humano com suas atividades de trabalho. 
A ergonomia aplica-se no estudo das relações que se estabelecem entre o homem e o 
trabalho. 

É importante perceber que os espaços físicos devem estar adequados para serem 
usados e sentidos pelas pessoas, caso contrário podem causar constrangimentos graves, 
podendo até gerar demandas legais. 

Porém, mesmo com todas as informações disponíveis acerca do tema, estes 
espaços muitas vezes não são concebidos tendo em vista o ser humano em todas as suas 
dimensões. Para espaços públicos, os constrangimentos são geralmente mais críticos, por 
envolver relações de ordem social. 

As academias de ginástica, que estão se desenvolvendo cada vez mais, pode ser 
um exemplo de espaço público que pode impor tais constrangimentos. E os fatores são um 
mau dimensionamento do layout dos equipamentos e a superpopulação das academias em 
horários de pico, como exemplo às 19h. 

Ao dimensionar um espaço físico e projetar o layout de uma academia deve ser 
observados critérios como: 


a) Dimensões antropométricas da população usuária em potencial; 
b) Dimensões físicas dos equipamentos; 
c) Área física disponível, com áreas de circulação e de espera. 


Ao projetar um espaço físico também deve ser avaliada a atividade desenvolvida 
no mesmo. E então estudada as situações e movimentos que o usuário desenvolverá ao 
praticar a atividade. 

Para a realização destas avaliações sugere-se a utilização das tabelas de 
dimensionamento da estrutura do corpo humano, disponível no livro Las Dimensiones 
Humanas em los Espacios Interiores, de Julius Panero e Martin Zelnik (ver figura 03). 
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Dimensiones funcionales del cuerpo de hombres y mujeres adultos, en pulgadas 
y centímetros, según = sexo y selección de To. 


HOMBRES Ee 97,3 46.1 117,1 51.6 131,1 35.0 88,9 39.0 86,4 88.5 224,8 
dgum ESTES RISE 
HOMBRES 32.4 Es 39.4 100,1 59.0 149,9 29.7 75,4 29.0 73,7 76.8 195,1 


A B 
ALCANCE PUNTA LARGURA 
MANO, EXTENDIDA NALGA-TALÓN 


- 


QossSssosadossssa 


ALTURA ALCANCE 


C VERTICAL, SENTADO 


E 
ALCANCE 
LATERAL BRAZO 


Cosssssss9s, 


> 


E 


ALCANCE VERTICAL ASIMIENTO 


. 


Figura 3 — Exemplo de tabela de dimensionamento 


Fonte: Las Dimensiones Humanas em los Espacios Interiores. 


3.3 Segurança Sanitária em academias de ginástica e musculação 


A Divisão de Vigilância Sanitária fiscaliza, avalia e concede a licença de 
funcionamento aos estabelecimentos que exerçam atividades que afetam a saúde no 
Estado de Pernambuco. Portanto, é obrigatório a “Licença Sanitária” para o funcionamento 
de uma academia de ginástica e musculação. 

Os parâmetros de avaliação de um imóvel para o recebimento da Licença Sanitária 
são os aspectos técnicos de higiene, organização, área física, equipamentos, funcionários, 
produtos, procedimentos etc. 

É importante lembrar que toda academia de ginástica e musculação deve possuir 
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um responsável técnico. Considera-se responsável técnico pelo estabelecimento e 
equipamentos perante a Vigilância Sanitária, os profissionais legalmente habilitados, no 
caso, profissionais de educação física. 

No que compete à resolução do Conselho Federal de Educação Física (CONFEF) nº 
056/2008 as ações de Vigilância Sanitária nas academias consistem em: 


a) Verificar os documentos de identificação e licenças do estabelecimento; 
b) Vistoriar a estrutura físico-funcional; 
c) Verificar os acessos para o público e para o transporte de materiais e resíduos; 


d) Verificar a existência de sistema de esgotamento sanitário, o de abastecimento de 
água tratada e a existência de reservatório; 


e) Verificar a existência de ambulatório médico (lavatório dotado de sabão líquido / 
antisséptico, papel toalha, lixeira, outros) e de medicamentos (relacioná-los); 


f) Com relação aos recursos humanos, especificar os tipos de profissionais, 
quantidades e respectiva carga horária de cada um, conferir a assistência e 
responsabilidade técnica (registro no Conselho de Classe, especialidade e carga 
horária), inclusive do responsável técnico pelo ambulatório médico. 


9) Estado de conservação e higiene dos equipamentos e acessórios; 
h) Estado de conservação e higiene dos ambientes; 

i) Controle de segurança contra Incêndio. 

|) Revestimento de materiais de acabamento; 

|) Ventilação e iluminação dos ambientes; 


m) Instalações elétricas e hidro-sanitárias; 


41 METODOLOGIA DE PESQUISA 


Para realização do presente estudo foram utilizadas como metodologia as pesquisas 
bibliográficas, levantamentos fotográficos, pesquisas in loco e entrevistas as profissionais 
da área de medicina, enfermagem e educação física. 

Também foi elaborado um formulário de avaliação (ver Tabela 1) seguindo as 
diretrizes pesquisadas nos referenciais teóricos (Item 3.0). Esse formulário avalia algumas 
questões objetivas e outras subjetivas, onde foi empregado um sistema de cores que 
demonstra os diferentes níveis de acessibilidade e ergonomia através de cinco cores, onde 
“azul” foi utilizado para demonstrar plenas condições de acessibilidade e “vermelho” para 
uma péssima condição acessibilidade. 

As pesquisas in loco foram realizadas em quatro academias de ginástica e musculação 
de pequeno a médio porte na cidade do Recife. As academias foram escolhidas pelo fato de 
serem referência na qualidade dos serviços prestados nos bairros situados. A partir dessa 


Engenharias: Pesquisa, desenvolvimento e inovação 3 Capítulo 7 


93 


avaliação in loco foi possível determinar aspectos positivos e negativos da estrutura física 
dessas academias em relação aos tópicos estudados no item 3.0 deste artigo. 


ACESSIBILIDADE 


ITENS AVALIADOS ACADEMIA A ACADEMIA B ACADEMIA C ACADEMIA D 


1.0 Nível de acessibilidade da entrada principal. XxX 


Atividades. 


| 
2.0 Nível de acessibilidade do Setor del | | 
| | 

i 


3.0 Nível de acessibilidade dos corredores. X 
4.0 Nível de acessibilidade banheiros. XxX 


5.1 Existe Pavimento Superior? Sim Não Sim [Não 
5.2 Caso a resposta anterior seja sim, informe o ! 

Nível de acessibilidade ao pavimento superior. 
ERGONOMIA 

.O Nível de conforto ergonômico das | 
imensões antropométricas dos usuários em | X1 
relação a atividade desenvolvida. 


a 


q 


2.0 Qualidade no conforto ergonômico em | | 
relação às dimensões dos espaços e X| 
uantidade de usuários. | ! 


n 


3.0 Possui áreas destinadas para usuários que 
ão estão em atividade (repouso)? Sim Não. Sim [Não 


4 


.O Possui rotas de circulação apropriada para a 


a 


lemanda de usúarios? Sim Não Sim [Não | 
5.0 Nível de conforto ergonômico causado pelo | 


layout dos equipamentos. | | o 
SEGURANÇA SANITÁRIA E DO TRABALHO 

1.0 Possui equipamentos de combate e 
proteção contra incêndio? Sim 
2.0 Possui rota de fuga e sinalização de 
emergência? Sim 
3.0 Possui iluminação e ventilação natural em 
odas as áreas? Sim 
4.0 Apresenta bom estado de conservação e 
higiene dos equipamentos e acessórios? [Sim 
5.0 Apresenta bom estado de conservação el 
higiene dos ambientes? Sim. 
6.0 Possui ambulatórios ou enfermaria? Sim 


Tabela 1 — Formulário de avaliação 


Fonte: Autores. 


51 APRESENTAÇÕES DOS DADOS OBTIDOS 


Através da aplicação do formulário de avaliação conseguiu-se fazer uma 
análise comparativa da situação da estrutura física de cada uma das quatro academias 
estudadas. Por meio do levantamento percebeu-se aspectos da distribuição dos espaços, 
conforto ergonômico, dimensionamento do espaço e dos mobiliários e/ou equipamentos, 
acessibilidade, segurança sanitária e do trabalho. 


5.1 Acessibilidade 


No tocante da acessibilidade pode-se concluir que os níveis de acessibilidade das 
academias não atendem a todos os tipos de usuários. Em média, mesmo com a entrada 
principal com um bom nível de acessibilidade, existi uma grande barreira arquitetônica entre 
a recepção e a área de atividade, que é a catraca, a qual prejudica os usuários cadeirantes 
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de acessar os ambientes. Os corredores possuem um bom nível de acessibilidade, porém 
três academias não possuem banheiros acessíveis. Além disso, as três academias que 
possuem pavimento superior não possuem elevadores, também pode ressaltar que as 


escadas de acesso ao 1º andar são muito íngremes e não possuem corrimão. 


5.2 Ergonomia 


No que se refere à ergonomia, as academias apresentaram baixos níveis de 
qualidades em todos os itens analisados. Os níveis de conforto ergonômico em relação a 
quantidade de usuário em um espaço, em relação a área individual para o desenvolvimento 
de uma atividade, e em relação ao espaço entre equipamentos determinado no layout 
foram todos insuficientes podendo causar constrangimentos graves aos usuários. 
Nenhuma academia apresentou área de repouso para os usuários. Em tese pode-se 
apontar alguns fatores que contribuíram para os baixos níveis de conforto ergonômico, são 
eles: a superlotação de usuários, o aumento do número de equipamentos em um espaço 
com dimensões insuficientes, a falta de cuidado com o crescimento do empreendimento ao 
se projetar a academia e os problemas de se adaptar uma edificação com função anterior 
diferente a atual. 


5.3 Segurança Sanitária e do Trabalho 


Todas as academias apresentaram bom estado de conservação e higiene dos 
ambientes, equipamentos e acessórios. Porém, 100% das academias não apresentaram 
ambulatórios ou enfermaria, somente uma academia apresentou rota de fuga e sinalização 
de emergência. Metade das academias não apresentou iluminação e ventilação natural 
em todas as áreas, além de equipamentos de combate e proteção contra incêndio. É 
importante lembrar que todos os itens analisados nesse tópico são exigência da Divisão de 
Vigilância Sanitária e que o não cumprimento dessas acarreta a não aprovação da “Licença 
Sanitária”, necessária para o funcionamento de uma academia de ginástica e musculação. 


61 CONCLUSÕES 


Através do presente trabalho percebeu-se que existe uma procura, por parte da 
população, por este tipo de empreendimento, e em detrimento a isso surge, com frequência, 
novas academias de ginásticas e musculação. Sendo que algumas das academias 
existentes nem sempre seguem os padrões mínimos exigidos para qualidade de utilização 
de seu espaço físico. 

Existe a busca por diversificação nas atividades das academias, isso exige habilidade 
dos projetistas em saber lidar com tantos espaços diferenciados dentro de um único 
empreendimento, além de saber avaliar a necessidade presente do programa arquitetônico 
e seu dimensionamento para a quantidade de usuários que se deseja atender. 

Apesar do constante crescimento e interesse de investidores nesta área ainda existe 
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uma falta de normas específicas, que considerem as especificidades de uma edificação 
voltada para essa finalidade. Ficando o projeto sem diretrizes normativas voltadas para o 
conforto e eficiência do funcionamento do espaço. 

Em termo de acessibilidade foram apontados os graves erros e/ou negligência 
arquitetônica que ainda existem nos espaços públicos, assim como no item segurança 
sanitária e do trabalho, o que faz refletir sobre a qualidade do sistema de vistoria, avaliação 
e aprovações de licenças de funcionamento desses estabelecimentos. Vale ressaltar que 
todos possuíam licença sanitária, licença do corpo de bombeiro e alvará de funcionamento 
emitido pela prefeitura. 

No tocante da ergonomia nos espaços avaliados pode-se verificar a necessidade 
urgente de uma normativa que possa regularizar as instalações, layout, dimensionamento 
mínimo para equipamentos e usuários. Algo que possa delimitar o mínimo de conforto 
para evitar constrangimentos físicos. Pois sem esse parâmetro o projeto torna-se subjetivo 
ficando à mercê do bom senso de cada projetista e no futuro de cada empreendedor. 

Em termos arquitetônicos percebemos a importância de um bom projeto para 
proporcionar um melhor conforto aos usuários, melhorar a acessibilidade, diversificar as 
atividades exercidas, tornando o empreendimento cada vez mais atrativo, competitivo no 


mercado e proporcionando satisfação aos usuários. 
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RESUMO: A resistência ao cisalhamento 
dos solos está relacionada à porção 
granular e à porção de argila presente 
no solo. Em tensões muito elevadas, a 
resistência de atrito entre as partículas 
impede o deslizamento entre elas, fazendo 
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com que o esmagamento se torne o principal 
modo de deformação. Assim, a taxa de 
aumento na força de cisalhamento diminui 
com o aumento das tensões normais, 
fazendo com que a envoltória de tensão de 
cisalhamento seja curva. Escorregamentos 
superficiais acontecem em profundidades 
de 0,5 m a 3 m. Nessas profundidades, a 
tensão normal efetiva é da ordem de 5 a 20 
kPa. Esse intervalo está abaixo do intervalo 
de tensões nas quais os corpos de prova 
são comumente testados para projetos de 
estabilidade de encostas. Parâmetros de 
resistência são usualmente obtidos com um 
valor mínimo de tensão efetiva normal, de 
aproximadamente 50 kPa. O resultado do 
ensaio de cisalhamento direto, interpretado 
segundo o critério de ruptura de Mohr- 
Coulomb, não é apropriado para o estudo 
de estabilidade superficial de encostas, 
porque o intervalo de tensões efetivas 
normais, na prática, não é usado em 
ensaios laboratoriais. O presente trabalho 
tem como objetivo principal comparar os 
resultados do fator de segurança, utilizando 
uma equação de talude infinito, com as 
envoltórias de Mohr-Coulomb e com uma 
envoltória curva, para uma encosta na 
cidade de Medellín, Colômbia. Para tanto, 
a metodologia prevista valeu-se de técnicas 
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de geoprocessamento. A declividade foi obtida a partir do Modelo Digital de Elevação (MDE) 
das curvas de nível, os parâmetros de resistência foram estabelecidos mediante ensaios 
laboratoriais e a poropressão foi calculada usando elementos finitos. Como resultado, pode- 
se verificar em cada pixel o cálculo do fator de segurança com ambas as envoltórias. 
PALAVRAS-CHAVE: Escorregamentos, Envoltória curva, Chuvas, Fator de Segurança. 


COMPARISON OF FACTOR OF SAFETY USING LINEAR AND CURVED 
RUPTURE ENVELOPES. CASE STUDY MEDELLÍN — COLOMBIA 
ABSTRACT: The shear strength of soils is related to the granular portion and the clay portion 
present in the soil. At very high stresses, the frictional resistance between particles prevents 
sliding between them, causing crushing to become the main mode of deformation. Thus, the 
rate of increase in shear force decreases with increasing normal stresses, causing the shear 
stress envelope to be curved. Shallow landslides occur at depths ranging from 0.5 mto 3 m. 
At these depths, the effective normal stress is of the order of 5 to 20 kPa. This range is below 
the range of stresses at which specimens are commonly tested for slope stability designs. 
Strength parameters are usually obtained with a minimum normal effective stress value of 
approximately 50 kPa. The result of the direct shear test, interpreted according to the Mohr- 
Coulomb failure criterion, is not appropriate for the study of the surface stability of slopes 
because the range of normal effective stresses, in practice, is not used in laboratory tests. The 
present work has as its main objective to compare the results of the safety factor, using an 
infinite slope equation, to the Mohr-Coulomb envelopes and to a curved envelope for a slope 
in the city of Medellín, Colombia. Therefore, the proposed methodology uses geoprocessing 
techniques. The slope was obtained from the digital elevation model (DEM) of the contour 
lines, the resistance parameters were established through laboratory tests, and the pore 
pressure was calculated using finite elements. As a result, the factor of safety calculation for 

both envelopes can be verified in each pixel. 
KEYWORDS: Landslides, Rupture Envelope, Rains, Safety Factor. 


11 INTRODUÇÃO 


Movimentos de massa são uma das causas mais frequentes de perdas humanas 
e econômicas em todo o mundo e, por isso, a determinação da ameaça associada a 
movimentos de massa, bem como a capacidade de prever esses eventos têm sido um 
assunto de grande interesse para a comunidade científica (Aleotti & Chowdhury 1999; 
Chacón et al 2006). 

Para ambientes tropicais, caracterizados pelos perfis de intemperismo profundos 
e alto índice de chuvas, um número importante de pesquisadores estão concentrados na 
compreensão da chuva como um fator chave para a ocorrência de tais eventos (Crosta 
1998; Terlien 1998; Polemio e Petrucci 2000; Iverson 2000 ; Larsen 2008). 

No caso do Vale do Aburrá (Medellín - Colômbia), com um total de 3,4 milhões de 
habitantes, os movimentos de massa correspondem a 3 de cada 10 desastres que ocorrem 
na região e correspondem a 75% do total de vítimas por ano. Apenas os movimentos 
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de massa foram responsáveis por 1390 mortes e perdas econômicas superiores a US$ 
10 milhões no período de 1880-2007 (Aristizábal e Gómez 2007). Na Colômbia, foram 
registrados, durante o último século, 36 desastres gerados por movimentos de massa 
de magnitude considerável, sendo que o mais catastrófico foi desastre de Villatina, em 
Medellín, que ocorreu em 27 de setembro de 1987, com um número estimado de 640 
mortes (Aristizabal et al., 2010). 

Escorregamentos superficiais acontecem em profundidades de 0,5 m a 3 m. Nessas 
profundidades, a tensão normal efetiva é da ordem de 5 a 20 kPa. O resultado do ensaio de 
cisalhamento direto, interpretado em termos do critério de ruptura de Mohr-Coulomb, não 
é apropriado para o estudo de estabilidade superficial de encostas, porque o intervalo de 
tensões efetivas normais, na prática, não é usado em ensaios laboratoriais. 

O critério de ruptura de Mohr-Coulomb com parâmetros de resistência c' e &' para 
ensaios convencionais, superestima a resistência da tensão cisalhante para baixas tensões 
normais, no intervalo de tensões que é importante para analises de falhas superficiais. O 
resultado do ensaio de cisalhamento direto, interpretado em termos do critério de ruptura 
de Mohr-Coulomb, não é apropriado para o estudo de estabilidade superficial de encostas, 
porque o intervalo de tensões efetivas normais, na prática, não é usado em ensaios 
laboratoriais. 

Tendo os parâmetros de resistência da envoltória de Mohr-Coulomb, é possível 
transformá-los para uma envoltória de ruptura curva sem coesão efetiva, como proposto 
por Lade (2010). 

Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo principal comparar os 
resultados do fator de segurança (FS) utilizando uma equação de talude infinito e as 
envoltórias de Mohr-Coulomb e de Lade (2010), para uma encosta na cidade de Medellín 
- Colômbia a qual foi previamente dividida em pixels quadrados. Para tanto, a metodologia 
prevista valeu-se de técnicas de geoprocessamento pelo uso de uma plataforma baseada 
em sistemas de informação geográfica, aplicadas a um conjunto de insumos do terreno. 

A declividade foi obtida a partir do Modelo Digital de Elevação (MDE) das curvas 
de nível; os parâmetros de resistência foram estabelecidos mediante ensaios laboratoriais 
e, a poropressão foi calculada usando elementos finitos, com base na ação de uma 
chuva considerada extrema na região de estudo. Todos os cálculos são feitos para uma 
profundidade de solo proposta por Azevedo et al. (2015) para a zona de estudo. Como 
resultado, podem se comparar em cada pixel o cálculo do fator de segurança com ambas 
as envoltórias. 


21 METODOLOGIA 


Uma área de 1,5 km2 foi escolhida para o estudo. Esta área está situada na costa 
noroeste da cidade de Medellín (Figura 1), localizando-se no Vale de Aburrá, no qual há 
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cinco outras cidades, além de Medellín, que formam a chamada Área Metropolitana de 
Medellín. 
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Figura 1. Localização da região de estudo. 


Usando a topografia da área de estudo, um modelo digital de elevação (MDT) 
foi preparado com um tamanho de pixel quadrado de 10 m de lado. Considerando-se a 
classificação de susceptibilidade de escorregamentos em encostas feitas por García (2004), 
em que é apresentada a relação entre a ocorrência de deslizamentos de terra e o valor de 
inclinação do terreno, decidiu-se criar um histograma com nove tipos de declividades que, 
de acordo com García (2004), fornecem os maiores níveis de susceptibilidade. 

Uma vez que os intervalos foram fixados, as declividades foram escolhidas, para 
as quais a análise numérica de infiltração foi processada. As inclinações das vertentes 
escolhidas corresponderam ao limite superior de cada classe do histograma. 

Foi empregado, nos cálculos, o mapa de espessura de solo da região proposto por 
Azevedo et. al (2015) o qual tem a mesma resolução de pixel. 

A partir da curva de Intensidade-Duração-Frequência (IDF) da estação pluviométrica 
San Cristóbal (INTEGRAL, 2011), foi estabelecida uma chuva extrema cujo período de 
recorrência (Tr) foi de 100 anos, Intensidade (1) 48 mm/h e duração (D) 100 minutos. 

A caracterização geotécnica feita por Lôbo (2012) e INTEGRAL (2011) foi usada, da 
qual foram obtidos os parâmetros da curva de retenção de água e ensaio de cisalhamento, 
sendo que esses resultados são apresentados nas Tabelas 1 e 2. O peso especifico do solo 
foi considerado em 20 kN/ms. 


a(t/kPa) n m k (m/s) 
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0,035 1,26 0,206 3x10% 


Tabela 1. Parâmetros da curva característica do solo. 


Nº do teste Resistência ao Tensão efetiva o' 
cisalhamento S (kPa) (kPa) 
1 42,31 50 
2 64,82 100 
3 109,83 200 


Tabela 2. Ensaios de cisalhamento. 


Depois disso, uma análise numérica da infiltração foi realizada, a partir da qual se 
obteve a pressão dos poros (U) nos taludes escolhidos, caracterizados pela inclinação (PB), 
para o fim da chuva. Para este fim, o código de elemento finito preparado no laboratório de 
geomecânica da Universidade de Kyoto, apresentado por Garcia (2010), foi usado. 

De posse do perfil de poropressão em função da profundidade para as nove 
declividades do histograma, gerado pela chuva em estudo, foi elaborada uma carta de 
poropressão fazendo a interpolação do perfil desta variável nas nove declividades do 
histograma com o valor de inclinação em cada pixel, baseando-se na Tabela 3: 


Inclinação pixel (%) Perfil (%) pressão de 
poros associada 

<20.5 16 
20.50 - 27.25 25 
27.25 - 30.50 29 
30.50 - 34.00 32 
34.00 - 41.50 36 
41.50- 52.50 47 
52.50 - 64.00 58 
64.00 - 85.00 70 

> 85.00 100 


Tabela 3. Associação entre declividades e poroporessões. 


A partir da análise numérica de infiltração e da interpolação anteriormente descrita, a 
variação da pressão nos poros é obtida em cada um dos taludes no fim de cada precipitação 
obtida da curva IDF. 

Considerando-se a geometria dos nove taludes, caracterizados pela inclinação 
advinda do histograma sugerido por García (2004), juntamente com os parâmetros de 
resistência, também foi possível calcular a relação entre as tensões atuantes (T) e as 
tensões de cisalhamento (s) para cada um dos cenários de combinações entre declividade 
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e chuva, o que resulta em um coeficiente de segurança, como mostrado na equação 1, 
proposta por Lade (2010). 


onde a e b são elementos adimensionais, o” é tensão efetiva e Pa corresponde a 
pressão atmosférica na mesma unidade de s e 0”. 

Lade (2010) propõe uma envoltória de ruptura sem coesão efetiva, que pode ser 
modelada por uma função potência da mesma forma da equação 2: 


s [olá b 
(5) = 2(55) (2) 
A fim de calcular os valores de a e b, o logaritmo em ambos os lados foi empregado 


na equação 2 e uma expressão que representa uma função linear na escala logarítmica 
foram produzidos como representado na equação 3. 


log (=) = log(a) + b.log (=) (3) 


Criando uma relação entre s e T, a equação que determina o fator de segurança de 
um talude infinito é mostrada na equação 4: 


b 
apa [satikícos a)2-u 


Fg=—1 de (4) 


Ysat-h.cos a.sin a 


onde ysat é peso específico saturado do solo, h é profundidade da camada, a refere- 
se à declividade da encosta e U corresponde a poropressão; 


31 RESULTADOS 


Nesta seção, serão mostrados os principais resultados alcançados na pesquisa, 
bem como a explanação das análises estabelecidas. 

Do mapa de declividades presente na Figura 2 se conclui que o local de estudo 
apresenta uma distribuição que tende a se concentrar ao redor do intervalo 10 - 25%, mas 
sem descartar declividades menores do que 10% e muito maiores que 25%. 
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Figura 2. Mapa de declividades. 
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Figura 3. Resultados dos ensaios de cisalhamento direto e as respectivas envoltórias. 


Observa-se no gráfico da Figura 3 como os três pontos do ensaio ajustam-se mais à 
previsão de Mohr Coulomb, mas o ensaio de cisalhamento direto feito por INTEGRAL (2011) 
não utilizou tensões normais baixas segundo o sugerido em Lade (2010). Mesmo assim, não 
se descartou a previsão pelo ajuste parabólico (Lade, 2010), uma vez que são notórias as 
diferenças na previsão da resistência ao cisalhamento para baixas tensões na Figura 3. 
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Com os dados contidos na Figura 3 podemos extrair os parâmetros de ruptura do 
critério Mohr-Coulomb como sendo c' = 19 kPa e &'= 24º e os parâmetros do critério Lade 


(2010) a = 0,65 e b = 0,69. 


Nas Figuras 4 e 5, encontram-se, respectivamente, os mapas relacionados aos 


fatores de segurança obtidos pelas envoltórias de Mohr-Coulomb e pela envoltória curva. 
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Figura 4. Mapa de fatores de segurança por Mohr-Coulomb. 
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Figura 5. Mapa de fatores de segurança obtidos pela envoltória curva de Lade (2010). 
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Visualmente, a distribuição espacial entre as classes de valores de FS conseguidas 
com as diferentes envoltórias de ruptura apresentam grande similaridade. A maior parcela 
da região em estudo encontra-se classificada com FS superiores a 2,5. No outro extremo, 
a menor quantidade encontrada corresponde aos pixels com fatores de segurança que 
representam a faixa com menor estabilidade (FS inferiores a 1,2). 

Há uma relação direta entre os menores fatores de segurança calculados e as 
regiões com maiores declividades, o que demonstra os preceitos presentes no modelo de 
estabilidade de taludes utilizado. 

Pode-se também fazer uma análise quantitativa em relação à comparação entre 
os dois mapas. De forma geral, observa-se uma grande concordância entre as duas 
abordagens quando se trata dos valores de fator de segurança superiores a 2,5. 

Uma melhor compreensão das diferenças entre as duas envoltórias de ruptura 
utilizadas pode ser averiguada a partir dos dados presentes na Tabela 4, a qual traz a 
distribuição dos pixels pelas classes dos fatores de segurança em números absolutos e em 
porcentagem. 


41 CONCLUSÕES 


Ressaltam-se aqui as principais conclusões estabelecidas pelo presente trabalho. 

O resultado do ensaio de cisalhamento direto, interpretado em termos do critério 
de ruptura de Mohr-Coulomb, não é apropriado para o estudo de estabilidade superficial 
de encostas, porque o intervalo de tensões efetivas normais, na prática, não é usado em 
ensaios laboratoriais. 

Comprovou-se que o critério de ruptura de Mohr-Coulomb com parâmetros de 
resistência c” e &” para ensaios convencionais, superestima a resistência da tensão 
cisalhante para baixas tensões normais, no intervalo de tensões que é importante para 


analises de falhas superficiais. 
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RESUMO: A produção de gesso apresenta 
baixo potencial energético, o que, associado 
a possibilidade de reutilização dos resíduos 
gerados nesse processo e no de aplicação, 
releva potencial contribuição para a 
sustentabilidade do setor da construção 
civil. Nas últimas décadas, a questão 
ambiental tornou-se o foco de inúmeras 
pesquisas acadêmicas. A finidade dos 
recursos naturais utilizados na construção 
exige que se busque alternativas adequadas 
para a continuidade das atividades do setor 
no futuro. A pesquisa em questão busca 
evidenciar o potencial do compósito de 
gesso e fibra de coco, dando destinação 
correta ao resíduo produzido. Os resíduos 
gerados pelo consumo de coco já se 
provaram eficientes para redução de ruídos 
quando utilizados em forma de mantas de 
fibra. Busca-se associar o gesso e a fibra 
de coco, formando um compósito que reaja 
de forma positiva, refletindo resultados 
vantajosos ou, ainda, que não interfiram 
negativamente nos ensaios realizados em 
laboratório. Para isso, foram coletadas 
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fibras de coco que foram tratadas e cortadas em diferentes tamanhos (0,5 cm e 1,5 cm), 
adicionadas nos teores de 0%, 0,5% e 1% em massa de gesso. O gesso foi caracterizado 
conforme as exigências da NBR 13207 (ABNT, 1994). No compósito foram realizados os 
ensaios de mini-slump, para determinação da relação água/gesso; de calor de hidratação e 
tempos de início e fim de pega, utilizando um calorímetro semiadiabático, e de resistência à 
compressão, de acordo com a NBR 12129 (ABNT, 2017). Como resultado, constatou-se que, 
dos tamanhos e dos teores de fibra adicionados, a adição de fibra de coco no teor de 0,5% e 
no tamanho de 0,5 cm apresentou bom resultado de resistência à compressão. O compósito 
não apresentou resultados que influenciassem negativamente em sua execução nos ensaios 
de calorimetria. Com isso, fica evidenciado o potencial tecnológico e comercial do material na 
construção civil, podendo ser aplicado na fabricação de placas e blocos de gesso. 
PALAVRAS-CHAVE: Gesso de fundição; Fibra natural; Resistência mecânica. 


ABSTRACT: The production of gypsum has low energy potential, which, associated with the 
possibility of reusing the waste generated in this process and in the application, reveals a 
potential contribution to the sustainability of the civil construction sector. In recent decades, 
the environmental issue has become the focus of numerous academic research. The finite 
nature of the natural resources used in construction requires that adequate alternatives be 
sought for the continuity of the sector's activities in the future. The research in question seeks 
to highlight the potential of the composite of gypsum and coconut fiber, giving the correct 
destination to the waste produced. The residues generated by the consumption of coconut 
have already proven to be efficient for noise reduction when used in the form of fiber blankets. 
We seek to associate gypsum and coconut fiber, forming a composite that reacts positively, 
reflecting advantageous results or, even, that does not interfere negatively in the tests carried 
out in the laboratory. For this, coconut fibers were collected and treated and cut into different 
sizes (0.5 cm and 1.5 cm), added at 0%, 0.5% and 1% by mass of gypsum. The plaster was 
characterized according to the requirements of NBR 13207 (ABNT, 1994). In the composite, 
the mini slump tests were carried out to determine the water/gypsum ratio; of hydration heat 
and start and end times of setting, using a semiadiabatic calorimeter, and compressive 
strength, according to NBR 12129 (ABNT, 2017). As a result, it was found that, considering 
the sizes and fiber content added, the addition of coconut fiber in the content of 0.5% and in 
the size of 0.5 cm presented a good result of compressive strength. The composite did not 
present results that negatively influenced its performance in the calorimetry tests. With this, 
the technological and commercial potential of the material in civil construction is evidenced, 
and can be applied in the manufacture of plasterboards and blocks. 

KEYWORDS: Gypsum plaster; Natural fiber; Compressive strength. 


INTRODUÇÃO 

A NBR 13207 (ABNT, 2017) define o gesso para construção como um material 
resultante da calcinação da gipsita ou de resíduos de gesso, constituído principalmente 
por sulfato de cálcio di-hidratado (gipsita). A calcinação da gipsita ocorre a cerca de 
200ºC, originando o sulfato de cálcio hemi-hidratado (CaSO +1/2H,0). Por isso, o gesso é 


Engenharias: Pesquisa, desenvolvimento e inovação 3 Capítulo 9 


108 


considerado um dos aglomerantes mais ecológicos do mercado, devido a sua temperatura 
de calcinação ser consideravelmente mais baixa que a do cimento (1400ºC) (DOLEZELOVÁ 
et al., 2021). 

O gesso ganha plasticidade em contato com a água, apresentando rápido 
enrijecimento durante a hidratação e retomando a sua composição original (CaSO +2H,0). 
A partir desta combinação é produzida uma fina malha de cristais de sulfato hidratado, 
responsável pela coesão do composto, o que caracteriza a pega do gesso, havendo 
liberação de calor (OLIVEIRA, 2008). 

O Pólo Gesseiro do Araripe, no estado de Pernambuco, é o maior produtor de gesso 
do Brasil, dada a ampla ocorrência e produção de gipsita na região (FERREIRA; SOUSA; 
CARNEIRO, 2019; LIMA; SANTOS FILHO; MISAS, 2019). 

A fibra de coco é formada principalmente por celulose, podendo constituir 65% 
da fibra, hemicelulose e lignina (FUTAMI et al., 2021). A Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária - EMBRAPA relata que a produção anual de cocos no Brasil chega a 1,12 
bilhões de unidades, o que pode gerar mais de 800 toneladas de resíduo proveniente da 
casca do fruto (NUNES, 2021). 

A quantidade de casca de coco verde gerada como resíduo agroindustrial e 
urbano, tem aumentado bastante. Sabe-se que esse resíduo corresponde a uma parcela 
significativa do peso do fruto in natura, cerca de 90%, e que o peso médio do coco após a 
retirada da água é de 1,5Kg (CORRADINI et al., 2019; SILVA; MARQUES; JUNIOR, 2012; 
JESUS JÚNIOR et al., 2013). 

O acúmulo dessas cascas em locais inadequados na zona urbana, além de 
causar um efeito deletério à imagem da cidade, tem acarretado uma série de problemas 
econômicos e ambientais para os municípios, uma vez que, afeta os serviços municipais de 
coleta, transporte e deposição de lixo, por conta do grande volume que ocupa e do tempo 
de decomposição. Junto a isso, a sua forma e constituição dificultam a sua compactação, o 
que aumenta a demanda por área nos aterros e provoca a redução da vida útil dos mesmos 
(SILVA; JERÔNIMO, 2012; SILVA, et al., 2014; AGENCIA BRASIL, 2004). Diante disso, o 
reaproveitamento das cascas de coco verde surge como uma necessidade econômica e 
ambiental. 

Do lixo gerado nas praias brasileiras, 70% é a casca do coco verde, resíduo este 
que apresenta potencial para emissão de gases como o gás metano e a proliferação de 
vetores de doenças e pragas. No Brasil, a maior parte da casca do coco é incinerada no 
local de coleta ou descartada em lixeiras (NUNES, 2021; SILVA et al., 2021). Costa e Lima 
(2018) afirmam que o processo de decomposição do coco pode se estender por mais de 
oito anos. 

Rosa et al. (2009) indicam que o crescimento da demanda pela fibra de coco 
se dá pela procura por produtos ecologicamente corretos, por apresentar baixo custo, 
biodegradabilidade e características físicas interessantes para diferentes aplicações. 


Engenharias: Pesquisa, desenvolvimento e inovação 3 Capítulo 9 


109 


O setor da construção civil tem buscado alternativas sustentáveis para substituição 
de materiais convencionais, de forma a reduzir a produção e descarte de resíduos e a 
exploração de recursos naturais (OLIVEIRA; OLIVEIRA; MOLINA, 2021). Sáez et al. (2020) 
afirmam que é relevante repensar a produção dos materiais de construção, de modo a 
torná-los mais sustentáveis e causadores de menos impactos ambientais através da 
perspectiva da economia circular. 

Nos últimos anos, pesquisas relacionadas a materiais locais e alternativos para 
aplicação na construção têm sido desenvolvidas, principalmente através da concepção de 
compósitos com insumos naturais (KUQO; MAI, 2021). Os resíduos agrícolas, incluindo os 
provenientes da plantação de frutos, podem causar sérios problemas ambientais, o que 
tem levado a busca pela reutilização economicamente positiva para estes subprodutos 
(HWANG et al., 2016). 

A incorporação de fibras naturais em materiais de construção se tornou uma prática 
comum devido às vantagens desta combinação (KUQO; MAI, 2021), gerando compósitos 
com características que atendem os requisitos normativos ou até que apresentem 
comportamento melhor. Os compósitos de gesso apresentam vantagens como baixo 
custo e boa resistência ao fogo, sendo bastante aplicados em revestimentos internos (JIA; 
WANG; FENG, 2021). 

Futami et al. (2021) afirmam que a adição de uma dosagem ótima de fibras naturais 
pode acarretar melhoras nas propriedades física, mecânica e térmica em materiais 
cimentícios. No caso dos gessos, o reforço com fibras apresenta excelente performance 
mecânica e comercialização mais abrangente como material de construção (JIA; WANG; 
FENG, 2021). 

Dada a questão ambiental do descarte inadequado do resíduo de coco e levando 
em consideração o aspecto de inovação, objetiva-se avaliar o efeito da adição de fibras de 
coco ao gesso de fundição e suas propriedades no estado fresco e endurecido. 


METODOLOGIA 


O processo metodológico se inicia com a coleta e o tratamento da fibra natural, 
seguido pela descrição do traço a partir da definição dos teores de substituição e pelos 


ensaios pormenorizados nas normas técnicas regulamentadas no país. 


Tratamento da fibra de coco 


O processo de tratamento da fibra se deu inicialmente pela limpeza e separação do 
fio do material esponjoso presente no mesocarpo da casca do coco. Então, o material foi 
cortado em 0,5 e 1,5 cm, utilizando gabaritos confeccionados em plástico rígido, para garantir 
a uniformidade do corte, feito de forma manual. Por fim, a fibra tratada foi acondicionada a 
recipientes plásticos com tampa, com a identificação do respectivo comprimento. 
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Definição dos teores de substituição 


As pastas de gesso foram preparadas com a substituição nas proporções de 0%, 
0,5% e 1% em massa de gesso, a partir das quais foi possível analisar o comportamento do 
compósito, de acordo com as prerrogativas da NBR 13207 (ABNT, 2017). 


Plano experimental 


Os ensaios descritos neste item foram realizados para caracterizar física e 
mecanicamente os compósitos a base de gesso. 


Mini-slump 


A mistura foi realizada de forma a permitir a completa homogeneização das pastas 
estudadas. Pesados 50 gramas do gesso, o pó foi polvilhado sobre a água por 30 segundos, 
seguido por um repouso durante 60 segundos para que o gesso entrasse completamente 
em contato com água e completou-se com a mistura em movimentos contínuos por 40 
segundos. Este processo se repetiu após a adição da fibra nas proporções e comprimentos 
determinados (Figura 1a), sendo previamente misturados os materiais secos, para não 
gerar variações no momento do polvilhamento (Figura 1b). 

O ensaio de consistência das pastas foi realizado de acordo com a metodologia 
descrita por Munhoz (2008). Utilizando um molde troncocônico de diâmetros de 20 mm no 
topo, 40 mm de base e 60 mm de altura e placa de vidro, sobrepostos a uma folha de papel 
milimetrado (Figura 1c), servindo de referência para a análise do espalhamento. 

A mistura foi transferida para o molde, o qual foi retirado verticalmente e foi 
observado o diâmetro após o espalhamento sobre a placa, buscando encontrar as médias 
de leitura mais próximas possíveis dos 75 mm. Este valor caracteriza a consistência ideal 
para a produção de peças para a construção civil (MUNHOZ, 2008; PINHEIRO, 2011). 
Neste processo, foram utilizadas diferentes relações água/gesso (A/G) para uma mesma 
massa total de gesso ou gesso com fibra, definindo o fator ideal para cada proporção. 
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Figura 1: Pesagem de materiais secos para a mistura das pastas (a. e b.) e ensaio de mini-slump (c.). 


Fonte: Autores (2017). 


Calorimetria 


Após a definição dos fatores de A/G ideais, foram realizadas as misturas para o 
ensaio de calorimetria, a partir do qual é possível observar as curvas de temperatura 
resultantes das reações de hidratação do gesso. Para isso, utilizou-se um calorímetro 
pseudo-adiabático (Figura 2), assim como o de Antunes (1999), Pinheiro (2011) e Silva, 
Santana e Póvoas (2019), constituído de um recipiente isolante, copo para disposição 
da pasta e termopares acoplados a um termômetro digital de 0,1ºC de precisão, para o 
acompanhamento das variações da temperatura. 

A pasta foi despejada dentro do copo e os sensores de temperatura colocados em 
contato direto com a mesma. Os dados de temperatura foram computados a cada minuto 
por cerca de 30 minutos. Andrade et al. (2016) afirmam que o tempo de início de pega se 
dá pelo aumento de 0,1ºC/min, enquanto o tempo de fim de pega ocorre no momento do 
pico de temperatura da reação exotérmica. 
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Figura 2: Calorímetro semi-adiabático e termômetro durante ensaio de calorimetria. 


Fonte: Autores (2017). 


Resistência à compressão 


A produção dos corpos de prova foi realizada de acordo com a NBR 12129 (ABNT, 
2017), utilizando molde com três compartimentos cúbicos, resultando na moldagem 
simultânea de três corpos de com 50 mm de aresta. Para isso, o gesso de fundição ou 
gesso com fibras foi pesado e polvilhado sobre a água durante 1 minuto, mantendo repouso 
por 2 minutos e finalizando na mistura dos materiais por 1 minuto. A massa foi transferida 
para o molde, recebendo batidas para evitar vazios no corpo de prova, e rasado. 

Após os 7 dias de cura a seco, o conjunto amostral de corpos de prova foi rompido 
em prensa mecânica com capacidade de carga de 30000N (Figura 3), vinculada a software 
de dados que indica o comportamento e a tensão máxima na ruptura dos cubos de gesso. 


Figura 3: Ensaio de resistência à compressão 5x5. 


Fonte: Autores (2017). 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 


Mini-slump 
O ensaio de mini-slump definiu a relação água-gesso mais próxima às condições 
ideais, dadas pelo espalhamento da pasta em 75 mm (Tabela 1). 


PORCENTAGEM DE 


COMPRIMENTO (cm) FIBRA RELAÇÃO A/G 
Ê 0 0,58 
0,5 0,57 
1,5 
1,0 0,58 
0,5 0,56 
0,5 
1,0 0,58 


Tabela 1: Definição da relação água-gesso a partir do espalhamento da pasta. 
Fonte: Autores (2017). 


Kugo e Mai (2021) encontraram valores semelhantes na adição de fibras de algas e 
de madeira, com a relação água/gesso de 0,62 para o teor de 1%. Enquanto Boccarusso et 
al. (2020) avaliaram compósitos de gesso com adição de fibras de cânhamo, apresentando 
0,68 como teor de água em relação a quantidade de gesso. Fantilli, JóZwiak-NiedZwiedzka 
e Denis (2021) encontraram os valores de 0,49 e 0,52 para compósitos de gesso com 
adição de fibras de lã e cânhamo, respectivamente. 

Silva, Santana e Póvoas (2019) afirmam que as propriedades mecânicas podem ser 
influenciadas pela alteração da quantidade de água para cada mistura, no entanto, como 
a proposta é criar uma nova perspectiva para a reinserção do resíduo em uma cadeia 
produtiva, o estudo busca atender os requisitos normativos, garantindo a aplicabilidade do 
compósito. 


Calorimetria 


Neste ensaio foram analisados a temperatura de hidratação e o tempo de início e fim 
de pega, dados pelo momento em que a temperatura começa a variar em 1ºC por minuto e 
pelo momento em que a temperatura começa a diminuir após um período de estabilização, 
sem que haja oscilação (Figura 6). 
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Figura 6: Comparativo do tempo de início e fim de pega entre as pastas de gesso. 
Fonte: Autores (2017). 


Observa-se que a inclusão da fibra aumentou o intervalo de tempo de pega, 
diminuindo a temperatura de final de pega e mantendo uma variação mais sutil de 
temperatura durante o endurecimento da pasta. Com a diminuição do tamanho da fibra, 
manteve-se o crescimento sutil da temperatura de hidratação, apesar deste efeito ter 
diminuído em relação à fibra de 1,5 cm. Atemperatura de fim de pega apresentou diferenças 
muito pequenas entre as amostras. 

Nota-se que as pastas com fibra, em geral, não apontaram divergências muito 
significativas entre si, destacando-se os diferentes percentuais da fibra de 1,5 cm 
apresentaram as temperaturas mais baixas de hidratação. 

O tempo de início de pega não se alterou, tendo começado aos 8 minutos, somados 
os 4 minutos do preparo da pasta, uma vez que o tempo deve ser contado a partir do 
momento que o gesso entra em contato com a água. O tempo de início de pega obedeceu 
ao parâmetro máximo da NBR 13207, indicando que a pega deve começar antes dos 10 
minutos para gesso de fundição (ABNT, 2017). O mesmo não ocorre para o tempo de fim 
de pega, o qual ultrapassou o limite máximo de 20 minutos para gesso de fundição, por 2 
minutos na pasta sem adição de fibra, e entre 5 e 6 minutos nas outras pastas (Tabela 2). 


Engenharias: Pesquisa, desenvolvimento e inovação 3 Capítulo 9 


115 


TEMPO DE 


COMPRIMENTO PORCENTAGEM TEMPO DE FIM INTERVALO DE 


INÍCIO DE : : 
(cm) DE FIBRA PEGA (min.) DE PEGA (min.) PEGA (min.) 

- 0 8 22 14 
0,5 8 26 18 

1,5 
1,0 8 26 18 
0,5 8 26 18 

0,5 
1,0 8 25 17 


Tabela 2: Percentual e tamanho da fibra x tempo: início e fim de pega entre pastas. 
Fonte: Autores (2017). 


Estes resultados demonstram que o tempo de intervalo de pega da pasta com 
fibra aumentou em todos os casos estudados, com acréscimo médio de 3,75 minutos ou 
17,04%, configurando maior tempo de intervalo de pega e, consequentemente, de abertura 
das pastas quando utilizadas em revestimentos de paredes e tetos. Com isso, pode-se 
inferir que a fibra atuou como retardador da pega do gesso. 


Resistência à compressão 


No ensaio de resistência à compressão observou-se a tensão de ruptura em corpos 
de prova cúbicos após 7 dias. O gesso não é conhecido por propriedades mecânicas 
elevadas, mas é um material sujeito a ação de cargas e impactos eventuais quando 
aplicado em forma de revestimento ou em placas, necessitando apresentar certa resistência 
mecânica (BOCCARUSSO et al., 2020). 

Futami et al. (2021) explicam que a certo teor de incorporação de fibras, as 
propriedades mecânicas decaem drasticamente, devido aos vazios de ar produzidos 
durante a mistura em matrizes cimentícias. 

A versão antiga da NBR 13207 (ABNT, 1994) indica que a tensão mínima dentre 
todos os corpos de prova ensaiados deve ser de 8,4 MPa, utilizada no presente estudo 
dada a ausência do parâmetro na norma atualizada. 

Os corpos de prova sem fibra apresentaram, em média, uma tensão máxima 
suportada de 12,72 MPa, enquanto os com adição das fibras de coco em teor de 0,5% 
para as fibras de 0,5 cm e para 1,5 cm, observou-se aumento de tensão para 15,87 MPa e 
15,02 MPa, respectivamente, configurando aumentos de resistência de 24,76% e 18,00% 
(Figura 8). 

Os ensaios feitos com os blocos de gesso com 1% de fibra também apresentaram 
aumento na resistência. Os corpos de prova de 1% de fibra de 0,5 cm suportaram uma 
tensão de 13,74 MPa, um aumento de 8,02% quando comparado à do bloco sem fibra, 
enquanto os com 1% de fibra de 1,5 cm apresentaram tensão média de 13,75 MPa, um 
acréscimo de 8,10%. 
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Figura 8: Resistência à compressão para corpos de prova 5x5x5. 


Fonte: Autores (2017). 


Nascimento (2018) avaliou que a adição de fibras de coco em tamanhos de 1 cm e 2 
cm apresentaram boa resistência mecânica, principalmente no teor de 10% de substituição, 
após avaliar as propriedades de compósitos com fibra de coco e cortiça triturada. 

Carlos, Nóbrega e Souza (2017) adicionaram o bagaço de cana-de-açúcar, criando 
compósitos com incorporação de 1% e 2% de fibra, obtendo aumento nas resistências à 
compressão em 13,38% e 15,26%, respectivamente, em comparação aos corpos de prova 
de referência. 

Quando adicionado o sisal às pastas de gesso, em proporções de 2% e 3%, a 
resistência decaiu em mais de 50%, provavelmente devido a dificuldade de homogeneização, 
pois as fibras apresentaram massa específica mais baixa que o gesso, mas foram 
incorporadas em massa, gerando um alto volume de material e criando vazios nos blocos 
avaliados (CARLOS; NÓBREGA; SOUZA, 2017). 


CONCLUSÕES 


Os ensaios de calorimetria apontam que a adição de fibra de coco à gesso de fundição 
aumenta o tempo de intervalo de pega em cerca de 4 minutos (acréscimo aproximado em 
19%). Os ensaios de resistência à compressão indicam que os corpos de prova com adição 
de fibra de coco suportaram uma tensão maior que os que não tinham fibra (aumento de 
cerca de 25%). Os ensaios de resistência à tração na flexão apontam que a adição de fibra 
de coco aumentou em 10% e, quando não houve aumento, não apresentou diferenças 
significativas nas tensões suportadas. 

O aumento ou diminuição dos teores de fibra adicionados não apresentaram 


alterações significativas entre si nos ensaios de calorimetria. Já nos de resistência à 
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compressão, pode-se observar que as menores proporções de fibra (0,5%) apresentaram 
os melhores resultados. Quanto ao ensaio de tração na flexão, os corpos de prova com 
o teor de 0,5% e em tamanho de 0,5 centímetros exibiu-se como a opção mais vantajosa 
dentre as proporções e tamanhos de fibra. 

Como a mistura da fibra ao gesso apresentou melhoras tanto na resistência à 
compressão quanto na resistência à tração na flexão, e não apresentou resultados que 
influenciem negativamente em sua execução quanto a calorimetria, o compósito demonstra 
potencial tecnológico e comercial na construção civil, podendo ser utilizado como placas e 
blocos de gesso. 
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RESUMO: O presente trabalho tem por 
finalidade analisar a influência do tratamento 
térmico nas propriedades mecânicas do aço 
TENAX 300IM. Esse aço no estado recozido 
foi submetido a tratamentos térmicos de 
austenitização entre 990 e 1020 “C, tempera 
em óleo, duplo revenido em 545, 605, 610, 
615 e 625 ºC, por um tempo de 2+2 horas. 
A caracterização estrutural foi realizada 
por difração de raios-X, e, as propriedades 
mecânicas foram realizadas por medidas de 
dureza Rockwell-C, medidas de energia de 
impacto em amostras com e sem entalhe 
e por medidas de limite de escoamento 
compressivo. Os resultados mostram que 
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a estrutura das amostras temperadas é 
constituída por fases metaestáveis e após 
duplo revenido houve precipitação de 
carbonetos do tipo MC, M,C e M,C. Com 
diminuição da temperatura de revenido 
houve aumento de dureza e uma queda no 
limite de escoamento e com aumento da 
temperatura de revenido houve tendência 
de aumento da energia de impacto. 
PALAVRAS-CHAVE: Aço ferramenta, 
TENAX 300IM, Tenacidade. 


EFFECT OF HEAT TREATMENT ON 
MECHANICAL PROPERTIES AND 
STEEL STRUCTURE 300 IM TENAX 
ABSTRACT: The present work has by 
objective to analyze the influence of the 
heat treatment on the mechanical properties 
of 300IM TENAX steel. This steel in the 
annealed state was subjected to heat 
treatments of austenitizing between 990 and 
1020 ºC, quench in oil, double tempered at 
545, 605, 610, 615, and 625 ºC, for a time 
of 2+2 hours. The structural characterization 
was performed by X-ray diffraction, and 
the mechanical properties were performed 
by Rockwell-C hardness measurements, 
impact energy measurements in samples 
with and without notch, and compressive 
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yield limit measurements. The results show that the structure of the temperate samples 
consists of a metastable phase and after double tempering there was precipitation of MC, 
M,C and M,C carbides. With decrease of tempering temperature there was increase of 
hardness and a decrease in the compressive yield limit and with increase of the temperature 
of tempering there was tendency of increase of the impact energy. 

KEYWORDS: Tool steel, 3001M TENAX, Toughness. 


11 INTRODUÇÃO 


Aços de alta qualidade são utilizados para a fabricação de ferramentas aplicada 
para operações de conformação e corte de metais. São geralmente aços complexos de 
alta liga, contendo quantidades relativamente grandes de tungstênio, molibdênio, vanádio 
ou cromo. Os conteúdos desses elementos de liga tornam esses aços desejáveis para 
aplicações que requerem alta resistência, alta tenacidade e alta dureza [1]. Segundo a 
“American Iron and Steel Institute — AISI”, os aços ferramenta, do grupo H, para trabalho a 
quente, são divididos em três subgrupos; aços ferramenta; ao cromo, ao tungstênio, e ao 
molibdênio [2]. Estes aços são utilizados para forjamento a quente, extrusão, e em matrizes 
de fundição [3]. 

Aços ferramenta ao cromo possuem excelente resistência ao impacto e amolecimento 
em altas temperaturas e à fadiga térmica. Este tipo de aço é utilizado em processos de 
forjamento e de fundição sob pressão. Para tal, deve possuir uma concentração média de 
carbono e cromo entre 3 a 5%. O teor médio de carbono e cromo promove bom compromisso 
entre tenacidade e dureza, assim como reduz a formação de camadas de óxidos durante 
tratamentos térmicos. A resistência sob elevadas temperaturas é obtida por têmpera onde 
dispersões finas e estáveis de ligas de cromo e vanádio precipitam e estes carbonetos 
engrossam lentamente [2]. Aços ferramenta de tungstênio para trabalho a quente têm maior 
dureza a quente em relação aos demais aços ferramenta de trabalho a quente, além de 
terem uma excelente resistência ao amolecimento em operações de trabalho a quente [2]. 
Aços ferramenta de molibdênio para trabalho a quente têm propriedades intermediárias 
comparadas aos ligados ao cromo e tungstênio e, portanto, oferece uma escolha alternativa, 
dependendo da disponibilidade e custo [2]. 

Um dos aços de ferramentas de alta qualidade que pode ser usado em vários 
processos de fabricação a quente e a frio é o aço TENAX 300IM, que é uma variação do aço 
AISI H11. Tem baixo teor de Si em torno de 0,3% menor que do aço H11 que tem 1,0% de 
Si. Além disso, tem baixo teor de carbono e alto teor de cromo em comparação com outros 
aços de ferramentas e, portanto, é considerado como um aço ao cromo a quente. Este aço 
possui uma tenacidade melhorada frente a aços H11, alta resistência e boa ductilidade. 
Por conseguinte, muito apropriado para a fabricação de algumas ferramentas especiais, 
incluindo trem de pouso de aeronave e pás de rotor de helicóptero e eixos [4,5]. 

O aço TENAX 300IM, pode ser usado em ambientes de alta tensão, tal como 
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forja a quente, extrusão a quente, fundição sob pressão, etc. Durante essas operações 
de fabricação, vários mecanismos de danos atuam simultaneamente para produzir danos 
cumulativos à ferramenta e causam desvios crescentes da geometria original da ferramenta 
devido ao desgaste, micro-lascamento, ou quebra parcial ou total da ferramenta [6]. 

Apesar de existir uma literatura extensa sobre as alterações nas propriedades 
mecânicas e estruturais de aços H11 ou H13 por modificação no teor de Si [7-11]. O presente 
trabalho tem por finalidade contribuir um pouco mais na avaliação das propriedades 
mecânicas e estruturais do aço TENAX 300IM resultante de tratamentos térmicos de 
austenetização, tempera e duplo revenido. 


21 MATERIAIS E MÉTODOS 


O aço TENAX 300IM, foi fornecido pela Empresa Villares Metals no estado recozido 
em 760 ºC por uma hora. Esse material foi cortado em 36 corpos de prova de 60x12x12 mm 
das quais foram obtidas amostras para as diferentes caracterizações. 

Os corpos de prova foram austenetizados em 990, 995, 1010 e 1020 “C por um 
tempo 30 minutos, seguido de tempera em óleo sob agitação na temperatura de 70 ºC, 
e posterior duplo revenido em 545, 605, 610, 615, e 625 ºC, por um tempo de 2+2 horas. 
Todos os tratamentos térmicos foram realizados num forno tipo Mufla elétrico à vácuo 
(marca Linn Elektro Therm, modelo LM 312 SO 1729). O resumo das amostras tratadas 
termicamente é apresentado na tabela 1. 


Operação 
Amostra Austenetização Duplo Revenido 
(30 min) Tempera (2 +2 horas) Resfriamento 
T990-2R605 990 “C Óleo 605 “C Ar 
T995-2R610 995 ºC Óleo 610 ºC Ar 
T995-2R625 995 ºC Óleo 625 ºC Ar 
T995-2R545 995 ºC Óleo 545 ºC Ar 
T1010-2R610 1010 ºC Óleo 610 ºC Ar 
T1020-2R615 1020 “C Óleo 615 ºC Ar 


Tabela 1: Tratamentos térmicos do aço TENAX 300IM: austenitização, têmpera e duplo revenido. 


As amostras tratadas termicamente foram preparadas nas dimensões de 10x10x55 
mm e 10x7x55 mm para ensaios de impacto em corpos de prova com entalhe de 2 mm e 
corpos de prova sem entalhe, respectivamente. O ensaio de Impacto de Charpy foi realizado 
segundo as especificações da North American Die Casting Association (NADCA), utilizando 
uma máquina de 800 Joules de capacidade (JB-W800). Os ensaios de compressão foram 
realizados a temperatura ambiente em corpos de prova de 6,0x5,0x9,8 mm, utilizando 
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um equipamento da Instron com capacidade de 100 kN (MTS - 810 — Flex Test 40). A 
velocidade de compressão da travessa foi 0,5 mm/min. As medidas de dureza Rockwell C 
foram realizadas utilizando o durômetro Digimess, modelo OSM B — com cone de diamante 
de 60º, utilizando uma pré carga de 10kgf e uma carga de impressão de 150kgf e o tempo 
de impressão foi de 15 segundos. Cada valor médio corresponde a seis medidas de dureza 
Rockwell C. A caracterização estrutural foi realizada em um difratômetro X'Pert Powder 
(PAN analytical) utilizando uma radiação Cu-Ka (1,54056 À), tensão de 40 kV e corrente de 
40 ma. As varreduras foram realizadas na faixa angular de 35 a 85º (20). 


31 RESULTADOS 


Os resultados de difração de raios-X, apresentados na figura 1, mostram que a 
amostra recozida é constituída apenas pela fase ferrita-a, não se observando os picos da 
fase cementita (Fe,C) de estrutura ortorrômbica, o que pode estar associado ao fenômeno 
de fluorescência no equipamento de DRX por utilizar tubos de ânodo de cobre que produz 
comprimentos de onda muito próximos ao do ferro [12]. Nas amostras temperadas em óleo, 
previamente tratadas por austenetização em 990 e 1020 “C se observa apenas presença 
da fase metaestável martensita-a” que estão em sobreposição com a fase ferrira-a. Essa 
sobreposição é associada ao fato de que a fase metaestável martensita-a, é, formada 
por ferrita-a saturada de carbono [13]. Outro fato que reforça a presença da martensita-a 
é de que os picos são menos intensos e de maior largura que da amostra recozida, 
que apresenta uma estrutura mais estável. Segundo o diagrama de transformação por 
resfriamento continuo (TRC) para o aço ferramenta TENAX 300IM, o inicio de transformação 
de austenita-g em martensita-a” ocorre em 329 ºC, finalizando a transformação em torno de 
120 “C. Sugerindo que a transformação de austenita em martensita é total. 
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AÇO TENAX300IM 
Recozido 
Temperado em óleo desde 990 “C 
Temperado em óleo desde 1020 “C 


a! Martensita 
a Ferrita 


(211) 


Intensidade (u.a.) 


35 40 45 50 55 60 65 70 PÉS 80 85 
2 Theta (graus) 


Figura 1: Padrões de DRX de amostras do aço TENAX 300IM na condição recozida e temperada em 
óleo de amostras austenitizadas em 990ºC e 1020ºC. 


Nos padrões de DRX das amostras das figuras 2 e 3 se observa presença 
de carbonetos do tipo MC, M3C e M6C além da fase ferrita-a, diferente das amostras 
recozidas e temperadas em óleo, sugerindo que durante o tratamento de duplo revenido 
houve precipitação de carbonetos e perda do reticulado tetragonal da fase martensita 
metaestável. Nas amostras com variação da temperatura de austenetização e variação da 
temperatura de revenido (Figura 2), observa-se uma tendência de redução da fração de 
volume dos carbonetos com aumento da temperatura de austenitização e da temperatura de 
revenido, indicando que em temperaturas mais altas de austenitização há maior dissolução 
de carbonetos. Estes resultados também são observados para o grupo de amostras com 
temperatura de austenitização constante e variação da temperatura revenido (Figura 3), 
ou seja, com aumento da temperatura de revenido de 545 “C para 610 “C, há aumento da 
fração de volume de precipitação de carbonetos. Porém, um aumento na temperatura de 
revenido para 625 “C mostra picos menos intensos dos carbonetos, sugerindo que essa 
temperatura pode ocorrer mecanismos de recristalização e esferoidização dos carbonetos. 
Já na temperatura de revenido de 545 “C se observa presença da fase martensita a” junto 
a precipitados de carbonetos. Isso sugere que na temperatura de 545 ºC a martensita 
não perde a totalidade do seu reticulado tetragonal, porém, já existe a precipitação de 
carbonetos. 
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AÇO TENAX300IM 


Ferrita 
cv 


Mo,C/Fe € 
Fe € 


a 


MC 
M,e 
M,€ 


a T1020-2R615 
MC 


71010-2R610 


Intensidade (u.a.) 


T995-2R610 
MC me 


T990-2R605 


35 40 45 50 55 80 65 70 75 80 85 
2 Tetha (graus) 


Figura 2. Padrões de DRX do aço TENAX 300IM em amostras com variação da temperatura de 
austenetização (990, 995, 1010 e 1020 ºC) e variação da temperatura de revenido (605, 610, 615 e 
620ºC). 


AÇO TENAX300IM 


Ferrita 
Martensita 


cv 

Mo C/Fe Cc 
6 6 

Fe € 


T995-2R545 


Intensidade (u.a.) 


T995-2R610 
MC MC 


T995-2R625 


35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 
2 Tetha (graus) 


Figura 3. Padrões de DRX do aço TENAX 300IM em amostras austenetizadas em 995 “C com 
variação da temperatura de revenido (545, 610 e 625 ºC). 
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Após os tratamentos térmicos de duplo revenido se realizou as medidas de dureza 
Rockwell C que são apresentados na figura 4. Observa-se que as amostras T990-2R605, 
T1010-2R610, T1020-2R615 e T995-2R610 apresentam um valor em torno de 43 HRC. 
Considerando os desvios padrão, esses valores de dureza sugerem, que os ciclos de 
tratamento térmico de austenetização em 990, 995, 1010, 1020 “C e revenido em 605, 
610 e 615 ºC, são adequados para operações de trabalho a quente de aços ferramenta, 
que requerem durezas em torno de 44 a 46 HRC. Já as amostras com ciclos térmicos de 
austenetização em 995 “C, revenida em baixa temperatura de 545 ºC, e revenida em alta 
temperatura de 625 ºC, exibem durezas em torno de 50 HRC e 39 HRC, respectivamente. 
A maior dureza pode estar associada à presença da fase martensita não transformada 
totalmente em carbonetos nem em ferrita. E a menor dureza pode estar associada a 
mecanismos de amaciamento como a recristalização. Indicando, que a temperatura de 
revenido de 545 e 625 “C não são adequados para obter uma dureza adequada para 
trabalho a quente. 


Dureza HRC 


T990 o T1020 T995  T995 T995 


Ciclos de tratamento térmico 


Figura 3. Dureza Rockwell-C em amostras austenetizados em 990, 995, 1010 e 1020 “C e duplo- 
revenidas em 545, 605, 610, 615, e 625 ºC. 


Na figura 4 observa-se que existe uma diferença significativa de energia absorvida 
para um corpo de prova com e sem entalhe. Todos os corpos de prova sem entalhe não 
sofreram ruptura, justificando os valores acima de 300,0 J. Além disso, a energia absorvida 
durante o impacto das amostras sem entalhe é em média 14 vezes superior que das 
amostras com entalhe, isso devido a que as amostras com entalhe em V possuem um 
concentrador de tensões. 

Na figura 4.a observa-se o grupo de amostras revenidas e austenitizadas com 
diferentes temperaturas, porém, que apresentaram dureza quase similar (T990-2R605, 
T995-2R610, T1010-2R610, T1020-2R615) foi observado que a amostra austenetizada 
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e revenida em menor temperatura (T990-2R605) apresentou a menor energia absorvida 
durante impacto na condição sem entalhe e com entalhe que é de 372,9 + 12,6 Je 19,4 
+ 3,1 J, respectivamente. Com aumento da temperatura de austenetização e de revenido 
se observa uma tendência de aumento na energia absorvida, sendo o máximo de 392,0 
+ 1,9J, e 30,6 + 1,1J, para as amostras sem e com entalhe respectivamente. Para esse 
grupo de amostras, os valores obtidos estão dentro do esperado, quando comparados com 
outros trabalhos [14]. Segundo Okuno T. [15] há um limite de temperatura de austenitização 
para obtenção de alta tenacidade. Passando esse limite os grãos austeníticos tornam-se 
grosseiros devido à dissolução dos carbonetos secundários por completo, o que resulta em 
baixa tenacidade e fragilização do material. 

Na Figura 4.b observa-se o grupo de amostras austenitizadas na mesma 
temperatura com diferentes temperaturas de revenido, porém, que apresentam diferentes 
durezas (T995-2R610; T995-2R625; T995-2R545). Observou-se que a amostra de maior a 
dureza, de menor temperatura de revenido (T995-2R545) exibe a menor energia absorvida 
durante o impacto na amostra com entalhe e sem entalhe. Como visto nos padrões de 
DRX (Figura 3), este comportamento deve-se à presença de martensita não revenida 
que exibe um comportamento frágil. Com aumento da temperatura de revenido (T995- 
2R610) há precipitação de carbonetos do tipo MC e M2C e maior presença de martensita 
revenida, tornando o material de maior tenacidade. Um maior aumento da temperatura de 
revenido (T995-2R625) conduz a uma redução na tenacidade, o que pode estar associado 
a mecanismos de amaciamento como de recristalização, esferoidização de carbonetos de 
liga. Segundo R. A. Mesquita et al. [16], a redução do teor de silício em aços ferramenta 
do grupo H, acelera a formação da cemenitita e facilita a formação dos carbonetos de liga 
em menores temperaturas, dificultando o surgimento dos carbonetos finos e agulhados tipo 
MC, que precipitam apenas em alta temperatura. Os resultados mostrados indicam que 
tratamentos térmicos adequados de austenetização para o aço TENAX 300IM estão na 
faixa de 990 a 1020 “C, e duplo revenido na faixa de 605 a 615 “C, que é diferente do aço 
ferramenta H11, onde é sugerido um duplo revenido em 550 ºC [17]. 
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Figura 4. Variação da energia absorvida obtida por ensaios de Impacto em função da temperatura de 


tratamento de duplo revenido do aço TENAX 300IM 


Os valores de limite de escoamento para 0,2% de deformação compressiva, obtidas 


de curvas de tensão-deformação são apresentadas na tabela 2. Observa-se que com 


aumento da temperatura de austenetização de 990 para 1010 “C e de revenido de 605 para 


615 ºC, o limite de escoamento se mantém em torno de 1380 MPa, comportamento que é 


concordante com os valores de dureza e a energia absorvida durante impacto. As amostras 


revenidas em menor temperatura (545 ºC) com maior limite de escoamento (1863 MPa) e 


revenida em maior temperatura (625 ºC) com o menor limite de escoamento (1160 MPa), 


também se mostram concordantes com os resultados da dureza Rocwell C e os valores de 


energia absorvida. Sugerindo de novo que os ciclos de tratamento térmico adequados para 


aços ferramenta a quente, do aço TENAX 300IM, esta na faixa de austenetização de 990 


para 1020 “C, e duplo revenido na faixa de 605 a 615 ºC. 
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Tabela 2: Limites de escoamento compressivo do aço TENAX 300IM para diferentes ciclos de 


tratamento térmico. 


41 CONCLUSÕES 


do tratamento térmico para 


Os resultados apresentados sugerem que a seleção 


o aço ferramenta TENAX300IMO é de extrema importância para o seu emprego em 
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processos de conformação a quente. Esse tratamento térmico pode ser alcançado na faixa 
de temperaturas de austenetização de 990 para 1020 C combinado a um duplo revenido 
na faixa de 605 a 615 ºC. Temperaturas maiores conduzem a um amolecimento e redução 


nos valores da tenacidade e temperaturas menores produzem estruturas fragilizantes. 
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RESUMO: O chá é a segunda bebida mais 
consumida no mundo e possui compostos 
químicos que lhe conferem sabor e aroma 
deleitáveis ao paladar. Os compostos 
bioativos que mais têm sido apresentados 
em estudos relativos aos chás são os 


Capítulo 11 


132 


constituintes polifenólicos, que incluem flavanóis, flavandióis, flavonóides e ácidos fenólicos. 
Dessa forma, várias pesquisas utilizaram diferentes métodos de extração e solventes para 
avaliar a atividade bioativa, entre estas técnicas está o ultrassom, que vem sendo empregada 
para a extração de compostos bioativos em chás, por ser um método que realça a qualidade 
dos alimentos, reduz o tempo de processo, energia e aumenta a vida útil. Este trabalho teve 
como objetivo fornecer uma revisão abrangente sobre a extração de compostos bioativos 
em diferentes tipos de chás utilizando o ultrassom. Durante a pesquisa, foram selecionados 
cinco artigos, para avaliar e destacar entre eles quais as metodologias envolvidas, incluindo 
as características e parâmetros para a otimização do processo, além das vantagens e os 
principais compostos bioativos encontrados em chás através de extração com a técnica 
de ultrassom. Foi observado que a extração com ultrassom é dependente da temperatura, 
do tipo de solvente envolvido, concentração, tempo de extração e potência ultrassônica. 
Salienta-se que os parâmetros de otimização auxiliam na redução do consumo de solvente e 
gasto energético do processamento, influenciando positivamente no rendimento da extração. 
De uma forma geral, é possível afirmar que a aplicação do processo assistido por ultrassom 
em chás apresenta-se como uma alternativa eficiente na extração de compostos bioativos. 
PALAVRAS-CHAVE: Extração de fitoquímicos; polifenóis; “processos não térmicos. 


THE EFFECT OF ULTRASOUND ON THE EXTRACTION OF BIOACTIVE 
COMPOUNDS IN TEAS: A REVIEW 


ABSTRACT: Tea is the second most widely consumed beverage in the world and has 
chemical compounds that give it a taste and aroma that are delightful to the palate. The 
bioactive compounds that have been most frequently presented in tea studies are the 
polyphenolic constituents, which include flavanols, flavandiols, flavonoids, and phenolic 
acids. Thus, several research have used different extraction methods and solvents to 
evaluate bioactive activity, among these techniques is ultrasound, which has been employed 
for the extraction of bioactive compounds in teas because it is a method that enhances food 
quality, reduces process time, energy, and increases shelf life. This paper aimed to provide 
a comprehensive review on the extraction of bioactive compounds in different types of teas 
using ultrasound. During the research, five articles were selected, to evaluate and highlight 
among them which methodologies are involved, including the characteristics and parameters 
for process optimization, as well as the advantages and the main bioactive compounds found 
in teas through extraction with the ultrasound technique. It was observed that extraction 
with ultrasound is dependent on temperature, the type of solvent involved, concentration, 
extraction time, and ultrasonic power. Itis emphasized that the optimization parameters help 
in reducing the solvent consumption and energy expenditure of the processing, positively 
influencing the extraction yield. In general, it is possible to state that the application of the 
ultrasound-assisted process in teas presents itself as an efficient alternative in the extraction 
of bioactive compounds. 

KEYWORDS: Extraction of phytochemicals; polyphenols; non-thermal processes. 
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11 INTRODUÇÃO 


Depois da água, o chá é a segunda bebida mais consumida no mundo (BINDES et 
al., 2018), apresenta diversos compostos químicos como proteínas, aminoácidos, fibras, 
carboidratos, minerais, alcalóides, vitaminas e, como principal componente, polifenóis, 
compostos antioxidantes que apresentam relevada importância para a saúde humana, 
além de possuir sabor e aroma deleitável ao paladar (SILVA; VILELLA, 2019). 

E, os compostos bioativos que mais têm sido apresentados em estudos relativos 
aos chás são os constituintes polifenólicos, que incluem flavanóis, flavandióis, flavonóides 
e ácidos fenólicos, sendo que sua maior parte se manifesta na forma de flavanóis e, dentre 
eles, prevalecem as catequinas, sendo a epigalocatequina galato, a principal catequina 
que confere ao chá a maioria de suas propriedades antioxidantes (ÁVILA et al., 2017). 
Em contrapartida, os compostos bioativos são substâncias reativas, sensíveis a muitos 
estímulos como a temperatura, que podem comprometer a sua atividade e utilização 
(BRITO, 2019). Enquanto que o chá, convencionalmente, é uma bebida preparada utilizando 
água quente, o que pode causar a redução ou inativação desses conteúdos, devido a sua 
sensibilidade térmica. 

De acordo com Altemini et al., (2015) e Bakht et al., (2019), várias pesquisas 
utilizaram diferentes métodos de extração e solventes para avaliar a atividade bioativa, 
entre estas técnicas está o ultrassom, que vem sendo empregada para a extração de 
compostos bioativos em chás, por ser um método que realça a qualidade dos alimentos, 
reduz o tempo de processo, energia e aumenta a vida útil. Além disso, o ultrassom permite 
ajustes de frequência, que combinada a um solvente adequado, pode otimizar a extração 
destes compostos a temperaturas mais baixas que a convencional, buscando preservar as 
suas propriedades fitoquímicas. 

Sendo assim, este trabalho teve como objetivo fornecer uma revisão abrangente 
sobre a extração de compostos bioativos em diferentes tipos de chás utilizando o ultrassom. 
Este estudo ressalta as metodologias envolvidas, incluindo as características e parâmetros 
para a otimização do processo, além das vantagens e os principais compostos bioativos 


encontrados em chás através de extração com a técnica de ultrassom. 


21 METODOLOGIA 


Trata-se de uma revisão sistemática de trabalhos científicos que estudam efeitos do 
ultrassom na extração de compostos bioativos em chás foi feita a partir de um levantamento 
bibliográfico realizado durante o período de Agosto de 2021, a partir de material publicado 
nas bases de dados, Sciencedirect, Medline Pubmed e Scientific Electronic Library Online 
(Scielo) nos últimos 5 anos (2016-2021). Foram empregados os descritores “ultrassound 


in tea”, “compostos bioativos em chá”, “extração com ultrassom”, buscando por artigos 
originais, de revisão, monografias, dissertações e teses. 
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Além das bases acima citadas, como estratégia de busca foi utilizado também o site 
Google Acadêmico e a checagem da lista de referências das publicações mais recentes, 
utilizando como critério de inclusão artigos em português e/ou inglês. 

A triagem inicial do conteúdo consistiu na avaliação dos títulos e dos resumos. Em 
seguida, foi realizada a leitura crítica das pesquisas selecionadas para determinar quais 
respondiam aos critérios para serem incluídos na revisão, buscando ênfase no objetivo 
e metodologia, visando à contextualização e debate entre os autores e confecção dessa 
pesquisa. Foram encontrados cerca de 10 mil resultados a respeito do tema, sendo utilizado 
um número total de onze obras, das quais cinco foram avaliadas quanto aos parâmetros de 
otimização do processo, vantagens e principais compostos bioativos encontrados em chás. 
O critério de exclusão foi artigos, monografias, dissertações e teses que não possuíam 
dados com referências completas, e obras que não apresentavam relevância de acordo 
com o tema estudado. 


31 RESULTADOS E DISCUSSÃO 


3.1 Principais compostos bioativos encontrados em chás 


Durante a pesquisa, foram encontrados estudos em diferentes tipos de chás, como 
chá verde, chá doce, chá de limão e chá de videira, o que resultou em uma variedade de 
compostos bioativos encontrados durante a extração com ultrassom. 

Ayyildiz et al., (2018) estudaram a otimização de parâmetros para a extração de 
galato de epigalocatequina (EGCG) do chá verde (Camellia sinensis) e destacaram este 
composto como o principal polifenol presente nesta bebida, o EGCG também é conhecido 
por possuir vários efeitos benéficos à saúde. Neste mesmo trabalho, os autores ainda 
extraíram epigalocatequina (EGC), galato de epicatequina (ECG) e epicatequina (EC). 
A técnica de ultrassom possibilitou a extração de uma maior quantidade de compostos 
fenólicos, grupo ao qual pertencem as catequinas, as quais foram determinadas por 
cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC) acoplada a detector de ultravioleta. 
De acordo com as absorbâncias e concentrações analisadas verificou-se que a água se 
comportou como o melhor solvente extrator, acompanhada pelo metanol, etanol, acetona e 
isopropanol, confirmando os dados presentes na literatura. Nos estudos de Ayyildiz et al., 
(2018), a energia do ultrassom foi eficaz no aumento de extração da catequina em água. 
A concentração máxima de EGCG foi de 4,959/100g durante a EAU (extração assistida 
por ultrassom) com água, o que corrobora com os estudos de Oliveira et al., (2016), que 
avaliou a aplicação de processo ultrassom na extração de catequinas dos resíduos de chá 
verde. Porém, outras concentrações de catequina foram maiores na EAU com etanol frente 
a EAU com água. Visto que, utilizando etanol como solvente, obteve-se a concentração 
máxima de EGCG de 7,45 9/100 g, quase 2 vezes maior do que na extração com água. 
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Dessa forma, pôde-se constatar a eficiência desse método para extração de catequinas no 
chá verde. 

Em outro estudo, Liu et al., (2021) encontraram e quantificaram a atividade 
antioxidante de isoquercitrina, trilobatina e floridzina em chá doce (Lithocarpus litseifolius 
[Hance] Chun). Neste trabalho, os autores observaram que a potência ultrassônica foi o 
principal fator para aumentar a eficiência da extração do chá doce, onde os rendimentos de 
isoquercitrina (16,9 + 0,79 mg / 9), floridzina (34,2 + 1,76 mg / 9) e trilobatina (162 + 1,07 
mg / 9) significaram, respectivamente, 68,6%, 50,3% e 63,3% superiores aos resultados 
da extração por maceração. Também ficou constatado que o conteúdo de floridzina foi 
aparentemente mais alto, assim como a isoquercitrina foi o antioxidante mais forte em 
chá doce com base na seleção de pico de DPPH, seguida da trilobatina e floridzina, e 
suas capacidades antioxidantes foram principalmente associadas ao número e posição de 
grupos -0H. 

Nos estudos de Xie et al., (2019) foram avaliadas as propriedades antioxidantes 
do tradicional chá de videira (Ampelopsis grossedentata), onde, por meio de análises 
de cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC), os autores consideraram o 
dihidromiricetina (DMY) como o principal composto fenólico presente neste chá. No perfil 
de HPLC na mistura contendo 1 mg de polifenóis do chá de videira (VTP) e 1 mg de DMY 
padrão, em que o pico principal aumentou para cerca de duas vezes mais do que no VTP 
sozinho, ou seja, esses dados indicam que o pico principal no VTP é o DMY. Além disso, 
os autores estimaram que o teor de DMY no chá de videira veio de três locais diferentes, 
de acordo com a curva padrão da dihidromiricetina. Portanto, o teor de DMY foi estimado 
em 21,67%, 20,79% e 16,42% no pó seco de chá de videira, e em 64,44%, 62,36% e 
56,22% no extrato de polifenol de chá de videira (VTP) das províncias de Hunan, Guizhou e 
Guangxi, respectivamente. Foi observado que o conteúdo DMY das províncias de Guizhou 
e Hunan era significativamente maior do que o da província de Guangxi. Nos ensaios de 
DPPH, uma maneira dependente da concentração foi observada na faixa de 0,6125 a 10 
ug/mL. A concentração para eliminar os radicais DPPH 50% (IC50) por VTP dos produtos 
Hunan, Guizhou e Guangxi foi estimada em 4,51 ug / mL, 4,06 ug / mL e 4,31 ug/mL, 
respectivamente. O conteúdo de DMY foi tão alto quanto 64,44%, 62,36% e 56,22% em 
VTP de três locais. Estes dados indicaram que DMY é o principal captador de radicais 
DPPH em VTP. A alta atividade antioxidante do VTP e do DMY foi observada em ambos os 
ensaios, sugerindo que o VTP extraído possuía forte capacidade antioxidante e poderia ser 
desenvolvido como um agente antioxidante utilizado na biologia humana. 

Saifullah et al., (2020) estudaram a extração de compostos fenólicos e antioxidantes 
das folhas da árvore do chá com aroma de limão (Leptospermum petersonii), onde 
quantificaram o teor de fenólicos totais, flavonóides totais e proantocianidina. Durante 
este estudo, foi avaliada a influência de solventes e parâmetros de extração assistida 
por ultrassom (EAU), incluindo tempo, temperatura e poder de sonicação, no rendimento 
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de compostos fenólicos e na capacidade antioxidante das folhas da árvore do chá com 
aroma de limão. A eficiência de extração nas condições ótimas do EAU foi comparada 
com a técnica do banho de água com agitação. Sob as condições ideais de extração, os 
rendimentos de fenólicos totais, flavonóides, proantocianidinas foram 98,91 + 1,20 (mg 
GAE/g peso seco), 76,12 + 0,79 (mg CE/g peso seco), 117. 71 + 2,18 (mg CE/g peso 
seco), respectivamente. As propriedades antioxidantes de quatro ensaios, incluindo FRAP, 
CUPRAC, ABTS e DPPH foram 581,29 + 14,23, 5534,87 + 19,56, 1636,18 + 4,11 e 889,29 
+ 20,68 (mM TE/g peso seco), respectivamente. Portanto, a técnica de extração EAU 
mostrou-se mais eficiente na extração de fenólicos totais e capacidade antioxidante em 


comparação com a extração convencional em banho-maria com agitação. 


3.2 Metodologias e parâmetros de otimização utilizados para a extração de 
compostos bioativos com ultrassom 

De uma maneira geral, os autores utilizaram combinações de fatores para otimizar 
a extração de compostos bioativos com a técnica de ultrassom, entre eles, destacam-se: 
o solvente escolhido e sua respectiva concentração, a temperatura, o tempo de extração 
e a potência utilizada. A seguir, a Tabela 1 resume as metodologias utilizadas pelos 
trabalhos discutidos nesta revisão, nas quais foram encontrados os melhores rendimentos 
de extração. 


Solvente e 


Autores Eça concentração is, eua Tempo (min.) Potência (W) 
(%) 
Ayyildiz et al., Catequinas e: 
(2018) (EGCG, EC, E 66,53 ºC 43,75 min 2000 W 
ECG, EGC) dade 
Oliveira et al., Água 
E a E 
(2016) Catequinas (100%) 25ºC 120 min 160 W 
Xie et al. fenólico ã x 
: ara ad Etanol-água ê ; Não 
(2019) o e (70%) 70ºC 40 min especificado 
Liuetal., isoquercitrina, É 
2021 trilobatina e Enc qua 25ºC 18,4 min 450 W 
(69%) 
floridzina K 
fenólicos totais, 
Saifullah et al., flavonóides Acetona-água 5 ; 
(2020) totais e (50%) suo aum ENE 


proantocianidina 


Tabela 1. Parâmetros de otimização para a extração de compostos bioativos utilizando ultrassom. 


Fonte: Próprio autor (2021). 
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Os parâmetros de otimização de extração foram obtidos através de análises 
combinatórias, através da metodologia de superfície de resposta. 

Como mostra a Tabela 1, foiobservado que, para a maioria dos trabalhos que utilizam 
o etanol como solvente, a concentração mais eficiente ficou ao redor de 70% (v/v). Xie et 
al., (2019) observaram que os extratos obtidos por solventes orgânicos, incluindo etanol, 
metanol, acetona e acetato de etila mostraram conteúdo de polifenol significativamente 
maior do que o da água. Entretanto, devido ao uso do etanol ser reconhecido na indústria 
de alimentos, este foi escolhido como solvente para extrair o polifenol do chá de videira. 
Neste mesmo estudo, para otimizar as condições de eficiência, a concentração de etanol, 
o tempo de extração e a temperatura foram investigados. Foi observado, portanto, que o 
rendimento do polifenol aumentou de uma maneira dependente da concentração de 10 a 
70% de etanol, e o maior rendimento de polifenol foi obtido por extração com etanol a 70%. 
Xie et al., (2019) também constataram que o rendimento de polifenóis teve influência do 
tempo de extração e da temperatura de maneira dependente, variando de 20 - 60 min a 
40 - 100ºC, respectivamente. De acordo com os resultados de Saifullah et al., (2020), foi 
possível observar que os solventes utilizados afetam significativamente o rendimento de 
extração dos compostos fenólicos e as propriedades antioxidantes. Sendo assim, para este 
estudo, 50% de acetona em água foi considerado o solvente mais adequado, e, junto aos 
parâmetros de tempo 60 min, temperatura 50 “C e poder de sonicação de 200 W, formaram 
as condições ideais para a extração desses compostos em chá com aroma de limão. A água 
também se mostrou um excelente solvente, segundo Oliveira et al., (2016), porém, para 
isto, houve um incremento de até 100% no tempo de extração, comparado com os outros 
trabalhos que utilizam o etanol. Para todos os experimentos aqui estudados, o incremento 
na temperatura auxiliou na eficiência da extração, em contrapartida, há um limite para que 
este incremento seja aplicado, podendo haver perdas de atividade antioxidante e teor de 
compostos bioativos, devido à sensibilidade térmica dos mesmos. Dessa forma, é possível 
afirmar que o tempo de extração depende do solvente utilizado, do tempo de extração e da 
temperatura aplicada. 

Não foi possível fazer uma correlação entre as diferentes potências utilizadas pelos 
autores, visto que esta configuração depende do modelo e características específicas 
dos equipamentos utilizados nos experimentos. Entretanto, assim como foi relatado por 
Saifullah et al., (2020), a potência ultrassônica também é um fator que pode influenciar na 
eficiência do processo. E, para Liu et al., (2021), os rendimentos dos compostos bioativos 
aumentaram com a potência, de 270 W para 450 W, mas foram reduzidos com o aumento 
adicional, portanto, tem-se que um incremento na potência pode causar a degradação dos 
antioxidantes alvo. 


3.3 Vantagens da extração de compostos bioativos com ultrassom 


Entre as vantagens mais importantes descritas pelos autores dos trabalhos aqui 
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revisados, está a utilização do sistema ultrassom em tecnologia de alimentos para o 
processamento, preservação e extração de compostos. Essa tecnologia é o modo preferido 
para extrair as catequinas do chá verde, devido ao aumento da eficácia do processo de 
extração em temperatura mais baixa, retendo sua atividade antioxidante (AYYILDIZ et al., 
2018). 

De uma maneira geral, os autores relatam que a tecnologia de ultrassom foi 
explorada para melhorar a qualidade dos alimentos, reduzindo o tempo de processo, 
energia e aumentando a vida útil, destacando que a extração de compostos bioativo através 
de ultrassom assistida oferece um melhor rendimento, produtividade e seletividade, além 
de redução do uso de solventes químicos, tornando-se um dos principais “ecos friendly 
process”. Simultaneamente, com a EAU tenta-se reter o potencial antioxidante máximo e 
os atributos sensoriais, como cor, sabor, proteínas que reduzem a doçura e conteúdo de 
pectina (AYYILDIZ et al., 2018). 

Essa técnica também foi utilizada para aumentar o conteúdo de polifenóis extraídos 
do chá de videira. Os dados revelaram que a extração mais o tratamento ultrassônico 
pode aumentar significativamente o rendimento de VTP do que apenas com etanol (XIE et 
al., 2019). Assim como foi observado por Saifullah et al., (2020), a eficiência de extração 
de fenólicos totais e capacidade antioxidante nas condições ótimas do EAU mostrou-se 
mais eficiente frente a técnica do banho de água com agitação. Tais evidências podem ser 
justificadas pelos fenômenos de cavitação, principal mecanismo do ultrassom, que criaram 
microcanais nas amostras, assim, aumentaram a penetração de solvente, aumentando a 


transferência de massa durante a extração (AYYILDIZ et al., 2018). 


41 CONCLUSÕES 


Através desta revisão foi possível concluir que a aplicação do processo assistido por 
ultrassom em chás apresenta-se como uma alternativa eficiente na extração de compostos 
bioativos. Dentre estas substâncias encontradas pelos autores, estão os grupos das 
catequinas em amostras de chá verde, a dihidromiricetina (DMY) em evidência no chá 
de videira, as isoquercitrina, trilobatina e floridzina presentes no chá doce e compostos 
fenólicos, flavonóides e proantocianidina nas folhas de chá com aroma de limão. 

Conclui-se também que a extração destes compostos é dependente da temperatura, 
do tipo de solvente envolvido e sua concentração, além do tempo de extração e potência 
ultrassônica, e que os parâmetros de otimização auxiliam na redução do consumo de 
solvente e gasto energético do processamento, bem como influenciam positivamente no 
rendimento da extração. Por fim, é apresentada a possibilidade de utilização dos parâmetros 
de otimização para projetar um modelo industrial, usando uma sonda de ultrassom em um 
volume maior continuamente ou sondas de ultrassom em cada lado do tanque extrator com 
um sistema de agitação. 
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RESUMO: O presente artigo baseia-se 
nas dificuldades em que os gestores de 
produção enfrentam e nós enfrentaremos 
pós formados nas organizações 
empresariais independentemente do ramo 
de atuação, onde confrontamos materiais 
teóricos que abordam os conceitos sobre o 
uso da tecnologia na indústria, os problemas 
ambientais encontrados nas empresas, 
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o impacto da globalização nas indústrias 
nacionais com a ameaça do mercado externo 
no preço e prazos dos produtos nacionais, 
a gestão do conhecimento nas indústrias de 
manufatura e a responsabilidade social que 
as empresas exercem na sociedade que 
transcorreram durante as aulas teóricas do 
curso. Para evidenciar estas dificuldades 
iremos apresentar literaturas que mostram 
a evolução da engenharia passando pelas 
revoluções industriais em especial a quarta 
revolução industrial que irá apresentar 
grande relação com os desafios do gestor de 
produção, e também o cenário ao longo das 
últimas décadas e o cenário atual no Brasil e 
no mundo e o impacto que essas diferenças 
causam na atuação de um profissional de 
Engenharia de Produção nas atribuições 
que lhe competem como profissional que 
irá ingressar no mercado, e o seu impacto 
no desenvolvimento e competitividade 
das indústrias brasileiras em relação 
ao mercado externo, evidenciando as 
dificuldades encontrados em uma indústria 
de pequeno porte e como se associam 
com as problemáticas. Entendemos que 
os problemas vividos na empresa utilizada 
em nosso de caso não são tão diferentes 
de outras tantas empresas espalhadas no 
Brasil afora, principalmente levando em 
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consideração que esses desafios macros que abordamos tanto podem ser enfrentados pela 
ausência dos temas, como também pelo excesso dos mesmos. 
PALAVRAS-CHAVE: Engenharia, Desafios, Impacto, Desenvolvimento, Competitividade. 


ABSTRACT: This article is based on the difficulties that production managers face and we 
will face postgraduates in business organizations regardless of the field of activity, where 
we confront theoretical materials that address the concepts of the use of technology in 
industry, the environmental problems found in companies, the impact of globalization on 
national industries with the threat of the foreign market on the price and deadlines of national 
products, knowledge management in manufacturing industries and the social responsibility 
that companies exercise in society that took place during the theoretical classes of the course. 
To highlight these difficulties, we will present literatures that show the evolution of engineering 
through industrial revolutions, especially the fourth industrial revolution, which will present a 
strong relationship with the challenges of the production manager, and also the scenario over 
the last decades and the current scenario in the Brazil and the world and the impact that these 
differences have on the performance of a Production Engineering professional in the duties 
that are incumbent on him as a professional who will enter the market, and its impact on the 
development and competitiveness of Brazilian industries in relation to the foreign market, 
highlighting the difficulties found in a small industry and how they are associated with the 
problems. We understand that the problems experienced in the company used in our case 
are not so different ffom many other companies spread across Brazil, especially considering 
that these macro challenges that we address can be faced both by the absence of themes, as 
well as by the excess of them . 

KEYWORDS: Engineering, Challenges, Impact, Development, Competitiveness. 


11 INTRODUÇÃO 


Vivemos num mundo globalizado e dinâmico, onde dizemos que exige cada vez 
mais de nós tanto como pessoas, quanto como profissionais. O advento da tecnologia vem 
eliminando barreiras de distâncias, facilitando na aplicação prática do termo globalização, 
possibilitando em segundos comunicarmos e conhecermos a outra parte do planeta em 
segundos, podemos adquirir produtos e mercadorias do outro lado do planeta, podemos 
monitorar pessoas e processos há quilômetros de distância. 

A partir desse exponencial avanço tecnológico que vem cada vez mais ligeiro 
em duas décadas de civilização, as pessoas vêm mudando seus hábitos e costumes, 
utilizando-se dessa tecnologia para facilitar seu cotidiano, obrigando as indústrias dos mais 
variados segmentos de atuação a reestruturarem-se para atender esse novo consumidor 
nesse novo cenário mercadológico. 

Ao longo de cinco anos de curso e pela vivência no mercado de trabalho, essa 
mudança nos chamou a atenção como objeto de estudo, pois essa nova dinâmica que 
vivemos obriga cada vez mais as organizações empresariais a se desenvolverem e 


otimizarem seus processos internos e consequentemente, os profissionais em que nelas 
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trabalham ou almejam ingressarem nesse mercado profissional, obrigando-os a cada vez 
mais buscarem seus aperfeiçoamentos diante da competição que está a cada dia maior e 
vindo de cada vez mais longe do local de origem. 

Nosso objetivo na elaboração desse trabalho será expor quais os desafios que 
o profissional e empresas brasileiras enfrentam na área da engenharia de produção 
ocasionados pelo avanço da tecnologia e mudanças no cenário mercadológico oriundas 
do novo perfil de consumidor que a cada dia vem em extrema evolução, onde diariamente 
se transforma, sempre em constante transformação, exigindo novas facilidades, novos 
produtos, novos costumes e etc. 


21 METODOLOGIA 


Como metodologia para elaboração do presente trabalho foi realizada uma revisão 
bibliográfica, onde foram investigadas a fim de observar dados e informações para 
evidenciar as problemáticas encontradas no estudo de caso. Foram utilizadas cerca de 
11 referências entre livros, monografias e trabalhos de conclusão de cursos e mestrados. 
Estas referências foram encontradas em sites de busca como Google acadêmico, Scielo e 
periódicos universitários, além do portal da Abepro, Associação Brasileira de Engenharia 
de Produção. 


31 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO: EVOLUÇÃO E CONCEITO 


As indústrias e demais organizações empresariais são o espelho da humanidade. 
Hoje numa civilização cada dia mais dinâmica, elas são obrigadas a também serem 
dinâmicas para poderem atender esse consumidor. 

Temos registros históricos das primeiras indústrias, somente na Primeira Revolução 
Industrial, vinda da Inglaterra. Antes disso, temos a chamada “indústria caseira”, sendo feita 
a partir da fabricação de produtos utilizados na vida camponesa da civilização da época, 
como ferramentas, roupas e calçados, entre outros, todos utilizadas na vida do campo 
da época, que era no momento o que as pessoas pediam como demanda, sendo tudo 
fabricado artesanalmente, sem nenhuma escala de fabricação. Funcionava da seguinte 
maneira: um membro da família necessitava de um calçado para seus pés, então ele ia 
num sapateiro que fabricava um sapato somente para esse consumidor. O Engenheiro 
Lewton Burity Verri, descreve da seguinte forma esse período: 


Antes do início do século XIX, por volta de 1780-1790, na Inglaterra, prevalecia 
um sistema de indústria baseado no conceito caseiro — Indústria Caseira — 
onde os ofícios dos artesãos se resumiam na elaboração de mercadorias 
relacionadas às necessidades humanas fora da condição “consumista”. Eram 
os sapateiros, os alfaiates, as costureiras, os ceramistas, os padeiros, os 
pedreiros, os ferreiros, os moveleiros, os carpinteiros, os confeiteiros e etc. 
(VERRI, 2015, p. 21). 
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Iniciamos essa relação no século XIX, vindas da primeira revolução industrial. 
A Revolução industrial provocou no Reino Unido um crescimento exacerbado de sua 
população. Deu emprego, provocou a migração do campo para a cidade, repercutiu nas leis 
de produtos rurais, aumentou o reforço de escolaridade, imprimiu um sistema de logística, 
e além de continentes e mazelas sociais. 

A Revolução Industrial trouxe mais conforto, bem-estar, segurança e saúde, do que 
tinha o homem das matas e o homem das cavernas. A gastura da terra estava apenas 
recomeçando, em seus ciclos, por um novo fator — consumos excessivos de insumos e 
matérias-primas. 

Daí nasce o consumismo não só pelo fato da redução dos preços, que deu acesso 
ao mais pobre dos membros do império inglês, como, também nascem as disciplinas da 
engenharia que aprimoravam a qualidade das mercadorias, sua durabilidade, seu estilo 
e se incorporavam nelas às características das classes sociais e da aristocracia inglesa. 


Constantemente vivemos revoluções que mudam a indústria e também a 
população, desde 1785 com a primeira revolução industrial onde vimos os 
primeiros passos de uma larga mecanização da produção, passando pela 
clássica segunda revolução industrial famosa por Henry Ford que adotou 
a manufatura em massa criada por Frederick Taylor em suas fábricas para 
diminuir custos até a terceira revolução industrial que surge logo após a 
segunda guerra mundial no Japão e até hoje suas metodologias são adotadas 
por todo o mundo (SACOMANO, 2018). 


No final da citação do Sacomano, o mesmo cita os períodos da Segunda Guerra 
Mundial que são base das metodologias de organização industrial e empresarial que 
utilizamos até hoje para gestão do negócio, porém no momento, não é nosso interesse nos 
aprofundar agora. 

A partir dessa demanda latente de produtos e mercadorias e avanço da sociedade, a 
indústria da época foi aprimorando para atendimento dessa nova demanda. Nesse período, 
inicialmente tivemos as primeiras indústrias como conhecemos, sendo conhecidas como 
Indústria Galpão. Dessa forma, Verri (2015), as descreve como: 


Em pleno século XIX, construíram as Indústria Galpão pela convergência de 
várias máquinas secundárias que eram acionadas por monstruosas caldeiras, 
de modo a aperfeiçoar o uso da energia calorífica de uma única caldeira, por 
exemplo, para transmissão de força, em várias máquinas especializadas e 
simultâneas, dispostas nas proximidades. (VERRI, 2015, p. 23). 

Foi nesse cenário que surgiu o uso das máquinas a vapor como meio de 
industrialização em massa. Assim, o uso dessa tecnologia foi aperfeiçoado o sincronismo 
da máquina a vapor, extinguindo a energia vinda da queima de madeiras e degradação do 
solo, permitindo que o controle da aplicação de sua energia fosse racional e denominado por 
acionamento engenhoso, conferindo poder para aplicação de forças dosadas, sob medidas 
colossais de força em “cavalos a vapor”, termo criado pelo engenheiro e matemático, 


James Watt. 
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Essas forças que poderiam desencadear, permitiram o “processamento” de materiais 
e realizar operações de fabricação em grande escala, levando à concepção da Indústria 
Galpão, para abrigar as engenhocas da nova fase de industrialização. Mais tarde, tal 
tecnologia, foi substituída pelo uso do motor elétrico um pouco antes da entrada do século 
XX, onde a tecnologia industrial de acionamento e transmissão de força incorporou aos 
processos de produção, o motor elétrico, mais limpo que a máquina a vapor, também capaz 
de gerar as mesmas forças colossais ao menor dispêndio energético. Na ocasião, as usinas 
hidrelétricas, estavam nascendo com a combinação das máquinas a vapor acionando os 
geradores de eletricidade e estes por sua vez, conectados a motores elétricos dispostos 
exatamente, nos pontos de aplicação nas máquinas de produção. É mais uma modelagem 
do sistema industrial que conhecemos. 

A partir desse ponto, iniciava-se a necessidade de escalar a produção para conseguir 
acompanhar o aumento da demanda de mercadorias e produtos que nesse estágio crescia 
exponencialmente a escala produtiva das empresas industriais. Era o início da Era da 
Produção Seriada ou simplesmente, Fordismo. Lewton Burity Verri (2015), nos cita que: 


Nos fins do século XIX, já se começava a vislumbrar uma técnica racional 
de programação de fábricas baseada em padronização de materiais, de 
práticas operacionais e de mercadorias modeladas em estruturas rígidas de 
especificação de estilo, cor e funcionalidade, resultando na possibilidade 
de elevar a produção com altíssimo grau de repetição e pouca variedade. 
O motor elétrico, a instrumentação elétrica e os eletricistas - mecânicos 
estavam criando meios operacionais para um novo estilo de produção, com a 
sedimentação da padronização, entrando na era da Produção Seriada, base 
do Fordismo — Henry Ford — EUA (VERRI, 2015). 


Essa dinâmica de administração de produção perdurou até meados de 1960, quando 
tivemos o surgimento da 3º Revolução Industrial, também conhecida como Toyotismo, 
sendo essa baseada no Sistema Toyota de Produção. E, passado 3 décadas, entramos 
na Quarta Revolução Industrial com o advento da inteligência artificial, dentro da indústria. 

Schwab (2019), também desenrola essa evolução histórica de maneira mais 
resumida, citando da seguinte forma: 


A primeira revolução industrial ocorreu aproximadamente entre 1760 e 1840. 
Provocada pela construção de ferrovias e pela invenção da máquina a 
vapor, ela deu início à produção mecânica. A segunda revolução industrial, 
iniciada no final do século XIX, entrou no século XX e, pelo advento da 
eletricidade e linha de montagem, possibilitou a produção em massa. A 
erceira revolução industrial começou na década de 1960. Ela costuma 
ser chamada de revolução digital ou do computador, pois foi impulsionada 
pelo desenvolvimento dos semicondutores, da computação em mainframe 
década de 1960), da computação pessoal (década de 1970 e 1980) e da 
internet (década de 1980). 


Portanto, após cerca de 80 anos, estamos vivendo o início da quarta revolução 
industrial, também conhecida como Indústria 4.0, as primeiras evidências dessa revolução 
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se dão no ano de 2011 na feira de Hannover, com o nome de “Plattform Industrie 4.0”, 
com o objetivo de integrar sistemas de produção e gestão buscando maior produtividade 
e qualidade para (SACOMANO, 2018). Assim como as outras revoluções industriais, 
é esperado que a quarta revolução traga impactos sociais, ambientais e éticos para a 
sociedade atual, e diferente das revoluções anteriores espera-se que sejam impactos 
positivos (CAVALCANTI E SILVA, 2011). 

Espera-se que a quarta revolução industrial com o mundo globalizado que vivemos 
hoje e com cerca de 10 anos de existência já tenha se disseminado por grande parte 
do mundo, mesmo que com pequenas evidências. Mas o cenário que mostraremos no 
nosso estudo de caso é diferente, veremos que apesar dos esforços por parte da empresa 
adotar tecnologias e metodologias 4.0 no Brasil, são encontradas certas dificuldades desde 
encontrar tecnologia por um preço justo até mesmo na parte de gestão do conhecimento 
por parte de gestores e líderes da fábrica. 


41 DESAFIOS DA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 


Sabemos que esse artigo é uma parte de requisitos para conclusão desse curso de 
engenharia de produção, sabemos também que grande parte dos alunos que chegam nessa 
etapa já tem alguma vivencia com o que encontrarão pela frente no mercado de trabalho, 
por isso muitos optam por escolher temas ligados mais ligados à operacionalização das 
atividades do engenheiro, modelos de gestão, técnicas de controle das atividades, temas 
de negócios da atualidade e/ou do futuro, entre outros, não explorando a essa altura os 
desafios que encontrarão pela frente. Dessa forma, decidimos explorar esse universo dos 
desafios que encontraremos como engenheiros. 

Slack, Chambres e Johnston (2007) citam desafios que os gestores de produção 
enfrentarão no mercado de trabalho futuramente, conforme Figura 01: 


Globalização 


Responsabilidade 
Social 


Responsabilidade 
Ambiental 
Gestores de 
Produção / 
Operações 


Gestão do 


Tecnologia Conhecimento 
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Figura 01 — Cinco desafios para os gerentes de produção. 


Fonte: Slack, Chambres e Johnston (2007) 


Entende-se que, segundo os autores citados os profissionais que gerenciam os 
ambientes de produção são obrigados a lidar com cinco desafios importantes na execução 
de seus trabalhos e que afetam de alguma maneira suas atividades profissionais, são eles: 
Responsabilidade social, Responsabilidade ambiental, Globalização, Tecnologia e Gestão 
do conhecimento. Os autores entendem essas questões como: 

A responsabilidade social visa o bem-estar natural de todos que participam do 
negócio da empresa, seja este membro alguém da diretoria, colaboradores, comunidade 
cerca do negócio, pessoas que contratam ou adquirem os produtos e serviços ofertados 
pela empresa. Lembrem-se que esse valor tem que algo voluntário não imposto e 
obrigatório, algo genuíno do negócio para as pessoas, impactando positivamente na vida 
dessas pessoas. 

A responsabilidade ambiental é um conjunto de atitudes voltadas para o 
desenvolvimento sustentável. Elas têm por objetivo o crescimento econômico aliado a 
proteção do meio ambiente em que vivemos. Dessa forma, as empresas são obrigadas a 
rever seus métodos de produção, avaliando os impactos ambientais no planeta. 

Globalização é tida como a integração com maior intensidade das relações 
socioespaciais em escala mundial, operando pela conexão entre as diferentes partes do 
globo terrestre. Em outras palavras mais resumidas, a globalização é a integração mundial. 

Atecnologia é o uso de técnicas e do conhecimento adquirido para aperfeiçoar e/ou 
facilitar o trabalho com a arte, a resolução de um problema ou a execução de uma tarefa 
específica. 

A gestão do conhecimento consiste na administração do conhecimento técnico e 
prática do capital humano da organização. É um processo sistemático de identificação, 
criação, renovação e aplicação dos conhecimentos estratégicos na vida de uma empresa. 
Seu conceito está ainda mais conectado em identificar, integrar, recuperar e compartilhar o 
conhecimento existente nas organizações. 


4.1 Responsabilidade Social 


Aresponsabilidade social pode ser tratada como o modo em que a empresa lida com 
suas partes interessadas no negócio, seja ela comunidade, provedores externos, clientes 
e colaboradores, mais especificamente a alta gestão com atividades e relacionamento com 
a sociedade, é a imagem que a empresa passa para a sociedade. Para o Instituto Ethos 
(2021), ele a define como: 


A Responsabilidade Social é uma forma de conduzir os negócios da empresa 
de tal maneira que a torna parceira e corresponsável pelo desenvolvimento 
social. A empresa socialmente responsável é aquela que possui a capacidade 
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de ouvir os interesses das diferentes partes (acionistas, funcionários, 
prestadores de serviços, fornecedores, consumidores, comunidade, 
governos e meio ambiente) e conseguir incorporá-los nos planejamentos de 
suas atividades, buscando atender às demandas de todos e não apenas dos 
acionistas ou proprietários. 


Inicialmente como engenheiros de produção podemos considerar que esta é um 
desafio que não tem importância, mas as atitudes que as empresas tomam hoje são o que 
fazem com que elas estejam presentes no mercado nos próximos anos, colocando ideias 
criativas e ousadas de forma que impactante no dia a dia dos consumidores com isso em 
mente podemos dizer que os engenheiros de produção são responsáveis por diversas 
atividades dentro de uma companhia e dentre elas podemos elencar essa responsabilidade 
de colocar em prática ideias que estejam alinhadas com a sociedade, valores e missão e 
visão da organização a qual pertence. 


4.2 Responsabilidade Ambiental 


Não existe um conceito aceito em maioria sobre a gestão ambiental, mas no geral 
o entendimento mais aceito são o conjunto de ações para promover a qualidade ambiental 
com o objetivo de preservar o equilíbrio entre meios e atividades no âmbito da organização 
no que diz respeito ao ambiente. 


A responsabilidade ambiental é aplicável aos danos e aos riscos de danos 
ambientais quando decorrentes de atividades profissionais, desde que seja 
possível estabelecer uma relação de causalidade entre o dano e a atividade 
em questão. Os danos ambientais são definidos como os danos diretos ou 
indiretos causados ao ecossistema, assim como a contaminação direta ou 
indireta dos solos que impliquem um risco importante para a saúde humana. 
(Directiva 2006/21/CE, 2006) 

Podemos entender que o gestor de produção como responsável por processos 
e parte da gestão da organização deve ser o percursor para que a empresa faça o 
aproveitamento consciente dos recursos dos quais utiliza, buscando alternativas menos 
poluentes de produção, bem como maneira de reaproveitamento dos meios de produção, 
pois um dos maiores desafios que o mundo enfrentará neste novo milênio, é fazer com que 
as organizações passem a proteger e melhorar o meio ambiente, fazendo uso dos padrões 
baseados na gestão ambiental e no uso sensato de ferramentas econômicas dentro de 
regulamentações e normas. Diante disso, Tachizawa (2002) mostra que: “o novo contexto 
econômico efetiva-se nas organizações que sejam éticas, com toda imagem institucional 
no mercado, que atuem de forma ambientalmente responsável”. 

Por isso o conceito de desenvolvimento sustentável vem sendo debatido 
incansavelmente em fóruns mundiais. A preocupação do homem com a natureza vem 
crescendo preocupada com o futuro do planeta que deixaremos para as futuras gerações. 
Para Cavalcanti (2003), “equivale à idéia de manutenção de nosso sistema de suporte de 
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vida. Ele significa comportamento que procura obedecer às leis da natureza. Basicamente, 
trata-se do reconhecimento do que é biofisicamente possível em uma perspectiva de longo 


prazo”. 


4.3 Globalização 


Citamos um pouco acima que a globalização é tida como a integração com maior 
intensidade das relações socioespaciais em escala mundial, operando pela conexão entre 
as diferentes partes do globo terrestre. Em outras palavras mais resumidas, a globalização 
é a integração internações. Para Lopes e Gonçalves (2017): “a globalização é um processo 
de expansão econômica, política e cultural a nível mundial. Sua origem remete ao período 
das Grandes Navegações no século XVI, momento em que as trocas comerciais se 
ampliaram para outras nações”. 

Essa visão bastante simplista vem sendo usado por vários estudiosos, todavia, não 
é uma explicação universal sobre tema gerando alguns embates entre especialistas do 
tema. Na falta de consenso sobre o tema da globalização, Ribeiro (2009) afirma que: 


Na ausência de consenso sobre a globalização como um fenômeno 
ideológico e multifacetado, definido pela convergência de culturas, 
economias e dimensões políticas, podemos observar diferenças significativas 
nos discursos provenientes de diferentes perspectivas teóricas, ideológicas 
e disciplinares. 


Entendemos que a globalização está presente há séculos no contexto das 
organizações empresariais e países tendo como premissa a troca de mercadorias 
e produtos entre nações, possibilitando a quebra de barreiras territoriais e geográficas 
para estes. Exemplificamos esse cenário partindo do início da globalização nas Grandes 
Navegações, onde até mesmo o descobrimento do Brasil foi fruto de uma atividade como 
essa, embarcações portuguesas partiram de Porto de Lisboa em Portugal rumo à Índia, em 
busca de compra de especiarias indianas. 

Nota-se que a atividade de globalização sempre existiu, entretanto, foi somente no 
final dos anos 1990, esse termo ganhou notoriedade e popularidade. 

Porém, para Ribeiro (2009), “os processos de globalização contemporâneos não 
têm precedentes, uma vez que governos e sociedades ao redor do globo estão tendo que 
se ajustar a um mundo onde não existe mais uma clara distinção entre internacional e 
doméstico e entre negócios internos e externos”. 

Vemos que o avanço descomunal da globalização no século XXI, está associado 
ao avanço tecnológico e facilidades de transportes e telecomunicações, por isso adiante 
falaremos um pouco sobre a tecnologia e o desafio do gestor de produção moderno que 
enfrentará a necessidade de atualizar-se a si mesmo e sua empresa para acompanhar o 
avanço tecnológico, desde no ramo de transportes, facilidades do dia a dia e principalmente, 
telecomunicação e indústria 4.0, necessitando conhecimento com dados em nuvens e 
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internet das coisas. 
Slack, Chambres e Johnston (2007), relatam esse fenômeno da seguinte forma: 


O debate em torno da globalização está relacionado ao status, em 
transformação do estado ou nação e o seu retrocesso antes as forças de 
globalização. O que Mike Moore (chefe da Organização Mundial do Comércio, 
OMC) chama de dois Ts — tecnologia e telecomunicações — tem ajudado a 
diminuir a importância das barreiras entre nações. Isso tem provocado, por 
necessidade, amplo movimento de redução e barreiras protecionistas entre 
países e blocos comerciais. 


Conclui-se que, a troca de mercadorias e produtos e culturas tem apresentado 
constantes mudanças nos macros cenários das organizações empresariais e governos 
dos países que em determinado ambiente e cenário, necessitam de implementar medidas 
protecionistas para as empresas nacionais, afim de frear parte ou total da de concorrentes 
estrangeiros. 


4.4 Tecnologia 


Como já abordado no artigo é evidente o impacto global nos resultados da empresa, 
e questões tecnológicas como novas abordagens, técnicas e ferramentas podem auxiliar a 


melhorar esse cenário. 


Tecnologia pode ser compreendida como o uso de tecnologias já existentes 
e conhecidas ou até mesmo novas tecnologias, com isso em mente podemos 
dizer que a depender das tecnologias usadas as empresas podem ficar para 
trás em relação aos seus concorrentes locais ou externos, (GEISSBAUER, 
2017). 


Vemos ano a ano, já há séculos o quanto a sociedade tem se desenvolvido fazendo 
diariamente o uso de novas tecnologias, criando e aperfeiçoando ferramentas que buscam 
a otimização das atividades cotidianas profissionais e pessoais, onde nem sempre é 
necessário algo mirabolante ou inovador para ser tecnológico, até mesmo um simples 
martelo em dado momento da história da humanidade foi uma ferramenta importante e com 
teor tecnológico. Atualmente na indústria, vivemos a Era da Quarta Revolução Industrial ou 
Industria 4.0, fazendo o uso das ferramentas de integração e compartilhamento de dados e 
informações, computação em nuvem e Internet das Coisas (lo7T). 

A indústria 4.0 é a versão 3.0 da revolução industrial, que apesar de não haver 
um consenso entre os especialistas, a maioria dos autores data o seu início durante a 
década de 1970, onde foram introduzidas tecnologias de automação e a robótica sobre os 
processos individuais, reduzindo espaço e tempo nas indústrias, mas não atingiu somente 
a indústrias, mas sim, áreas como a telecomunicação, biotecnologia e nanotecnologia, que 
tiveram grande impactos e mudança recorrentes da Indústria 3.0. 

Na Alemanha em 2012, chegamos ao modelo que caracteriza a indústria 4.0, um 
modelo onde empresas, governo e universidades uniram-se para desenvolver um programa 
institucional com o objetivo de reduzir custos e aumentar a competitividade da indústria 
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local, surgindo assim a indústria 4.0. Apesar de existirem modelos que sugeridos para 
serem seguidos como indústria 4.0, ainda não há uma definição concreta do realmente é 
a indústria 4.0 pois é um campo de atuação muito amplo, unindo o mundo digital com o 
mundo real que está em construção, utilizam-se muitos conceitos do mundo da tecnologia 
da informação, algo que há alguns anos não seriam imaginados com tanta influência dentro 
das industriais, conceitos como o Big Data, loT, Data Science e outros meios para a análise 
dos dados que afetam a indústria de maneira a termos mais tecnologias e monitoramento 
sobre os processos, a chamada virtualização da indústria. 

Todos estes conceitos citados anteriormente, tornam possível visualizar em muitas 
vezes diversos caminhos para um único final analisando de ponta a ponta a empresa, 
processo por processo, um controle absoluto da produção em tempo real, a análise do 
tempo de produção, e a influência que o método de produção teve em todo o processo, 
calculando independentemente cada etapa ou fase da produção. 

É certo que a implementação de um modelo de indústria 4.0 irá maximizar as 
chances de prospecção da organização, aumentando sua capacidade produtiva, com 
análises individuais das etapas de produção, consequentemente, aumentando o valor das 
empresas que utilizam as tecnologias da indústria 4.0. 

Porém a implementação destas tecnologias possui um custo elevado, estando ainda 
distante das pequenas e médias empresas brasileiras, obrigando o mercado a procurar 
por alternativas para implementá-las com um custo menor que o habitual, seja por códigos 
QR ou rádio frequência, tecnologias de fácil aplicação e baixo custo que possibilitam 
a comunicação em tempo real das máquinas com uma central de operações, desde o 
setor de planejamento de produção até mesmo o setor de recursos humanos por meio de 
sistemas de ERP. 


4.5 Gestão do Conhecimento 


Um dos maiores desafios enfrentados atualmente pelas organizações empresariais 
está em saber extrair o conhecimento gerado e acumulado ao longo dos anos por um 
colaborador. Nesse sentido, o conceito de gestão do conhecimento surgiu na década de 
1990, definido não mais como uma moda da eficiência operacional, mas sim como uma 
parte estratégica das organizações. Pode ser aplicada em qualquer empresa, entretanto, 
exige a criação de novos modelos organizacionais, com estruturas, processos, sistemas 
gerenciais e posições de liderança que permitam enfrentar qualquer barreira existente nos 
processos de transformação da organização. 


A gestão do conhecimento consiste na administração dos ativos de 
conhecimento de uma empresa. É um processo sistemático de identificação, 
criação, renovação e aplicação dos conhecimentos estratégicos na vida 
de uma companhia. O conceito abrange um conjunto de metodologias e 
tecnologias que visam criar condições para identificar, integrar, capturar, 
recuperar e compartilhar o conhecimento existente nas organizações 
(VALENTIM, 2018). 
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A gestão do conhecimento é reconhecida como um recurso estratégico inserido 
nas empresas e no cotidiano das pessoas. Estamos na era do conhecimento, 
sabemos que, num processo lógico, toda experiência e informação gerada 
pelo ser humano em sociedade torna-se em conhecimento, conhecimento 
presente nas bancas acadêmicas, nos livros e nas enciclopédias virtuais 
(REBOUÇAS, 2014). 

Portanto, entende-se que a soma do conhecimento de todos os colaboradores de 
uma empresa resulta no seu capital intelectual, criado a partir da troca de conhecimento 
entre o capital humano, o capital estrutural e o capital clientes. Para Valentim, 2018: “o 
capital intelectual pode ser encontrado na forma de conhecimento nos indivíduos, como 
conhecimento adicional, quando as pessoas compartilham conhecimento. Para auxiliar na 
aprendizagem coletiva e no compartilhamento de conhecimento, o mais adequado suporte 
tecnológico deve ser definido”. 

Entretanto, ao falarmos de conhecimento, é necessário o entendimento que o 
conhecimento é o resultado de um filtro feito a partir do compilado de dados e informações 
e experiências práticas, resultando no conhecimento. É esse conhecimento que auxilia na 
diferenciação de empresas, pois cada empresa possui seu próprio conhecimento sendo 
formado pelos seus colaboradores e experiências vividas por elas. Portanto, Valentim 
(2018), destaca que: 


O conhecimento é uma mistura de vários elementos: é fluido como também 
pode ser formalmente estruturado, é intuitivo e por isso difícil de ser entendido 
em termos lógicos. O conhecimento existe na mente dos conhecedores. Nas 
organizações, costuma ser encontrado em rotinas, processos, práticas e 
normas organizacionais, e não só em documentos ou repositórios. 
Em suma, a gestão do conhecimento é uma das modalidades de gestão que auxilia 
o controle, o acesso e o compartilhamento de informações e conhecimentos relevantes 
num processo de trabalho. Vimos que esse conhecimento empresarial vem adquirido 
de informações, pesquisas, experiências profissionais e humanas que colaboram no 
aperfeiçoamento dos profissionais que trabalham nessa organização. 


51 ESTUDO DE CASO: NOVATREF TREFILADOS DE PRECISÃO LTDA 


Realizamos como objeto de estudo em nosso artigo, a indústria do ramo de 
metalurgia Novatref Trefilados de Precisão Ltda. A empresa completa nesse ano de 2021, 
exatos 21 anos de existência, inicialmente situada no Ipiranga na cidade de São Paulo, 
porém após três anos de vida, mudou-se para a cidade de Ferraz de Vasconcelos, estando 
alocada na Travessa Benedito Sebastião Sobrinho, número 90, Bairro Vila Tanquinho em 
Ferraz de Vasconcelos. 

Nos dias atuais, a empresa possui cerca de 70 colaboradores divididos em alguns 
setores, são eles: administrativo, trefilados, manufatura, qualidade, manutenção, PCP e 
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almoxarifado. O setor administrativo tem suas subdivisões, como o financeiro, os recursos 
humanos, além de vendas (todas as subdivisões ficam no mesmo escritório). 

O setor de trefilados é responsável por trefilar tubos de alumínio, latão, cobre e 
tomback. Antes dos tubos passarem pelas trefiladeiras, eles são submetidos ao recozimento 
nos fornos, após essa etapa são feitas pontas nos tubos para o processo seguinte de 
trefilação. Depois de trefilados, os tubos são endireitados, pois algumas barras entortam 
quando passam nas máquinas. Daí pode haver dois processos distintos: o primeiro se dá 
quando o único serviço daquele pedido é somente a trefilação, a partir daí as barras são 
lavadas para serem expedidas e transportadas até seus clientes. O segundo processo 
possível se dá quando além de trefilar tubos os clientes pedem peças manufaturadas, 
então os tubos são carregados até o setor de manufaturados. 

O setor de manufaturados é responsável pela transformação dos tubos em produtos 
para servirem de matéria-prima ou componentes para outras empresas. Nele é feito corte 
de materiais, abrilhantamento de tubos, dobras de barras cortadas, além do polimento. 
Como exemplo de produtos manufaturados na empresa, é possível citar cabos de vela de 
carros, torneiras, arruelas e componentes de equipamentos médicos. 

O controle de Planejamento e Controle da Produção — PCP é responsável por 
gerenciar os pedidos colocados pela equipe de vendas, fazer a apuração da produção, 
gerar relatórios semanais de status produtivos dos pedidos, fazer a programação de 
produção da semana de trabalho e transmiti-la à supervisão de cada setor produtivo da 
empresa e colaborar com o encarregado afim de que sua programação seja cumprida. 
Também é válido salientar que, por diversas vezes muitos pedidos de produção ou ordens 
de serviços da empresa têm problemas com prazos de entrega ou atrasos num cronograma 
para cumpri-los. 

O setor de manutenção é responsável por manter em uso as máquinas dos setores 
de trefilação e manufatura, além de criar dispositivos mecânicos que são utilizados nas 
sessões, como por exemplo, dispositivos para dobra de bicas, para corte de materiais etc. 

O almoxarifado da empresa é competente pelo recebimento e armazenagem da 
matéria-prima da empresa, além de estocar, embalar, expedir e transportar os produtos 
acabados até os seus clientes. 

Antes disso, vale a pena destacar as dificuldades que a empresa enfrentou durante 
a pandemia do COVID-19 no ano de 2020, onde para sobreviver aderiu ao programa do 
benefício emergencial realizando a suspensão e redução dos contratos de trabalho de seus 
colaboradores visto que entre o fim de março, seguindo os meses de abril, maio, junho e 
julho do ano de 2020 o faturamento bruto despencou em 40%. 

Já os meses seguintes de agosto, setembro, outubro e novembro do mesmo ano, 
o mesmo foi subindo exponencialmente juntamente com a demanda de peças acabadas e 
semiacabadas. 

Esse aumento de demanda pode ser explicado pela alta do dólar para importação de 
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estrangeiros, onde por exemplo, se pegarmos o produto LO00746 — Bica Latão Retangular 
30.60 x 9.60 — 2364451, o cliente importava do mercado chinês a cerca de US$ 4,00 
na taxa de câmbio de R$4,28 (em meados de Jan/20, cerca de R$17,12); já no instante 
em que escrevemos esse artigo em Abril/2021, o dólar encontra-se na casa de R$5,50, 
convertendo em R$22,00 um aumento de 33,9%; tornando a importação desse item inviável 
no momento, obrigando-o a adquirir esse produto da indústria nacional, assim, fortalecendo 
a demanda da Novatref. 

Embora tenhamos esse lado positivo de aumento de demanda para a e empresa, 
ela também sofre o lado inverso da cadeia, a aquisição de matéria-prima independente qual 
seja o metal, alumínio, latão e cobre, tem sido bastante problemática para o abastecimento 
da fábrica, as extrusoras vem sofrendo com a alta do dólar para aquisição de metais, onde no 
momento a maioria está com um lead time de entrega superior a 60 dias, e não conseguem 
manter o valor do produto da entrega do produto, sendo necessário um reajuste. Segundo 
a Direção da empresa, a dificuldade das extrusoras e revendas de metais em importar seus 
insumos vem deixando cada dia mais escassa a circulação do produto. 

Ainda exemplificando a abordagem da globalização utilizando a empresa Novatref, 
ela consta com uma vasta carteira de clientes do mercado de metais sanitários, onde a 
mesma fabrica os tubos utilizados nas bicas/ torneiras. Nesse mercado, a empresa tem 
como principais concorrentes indústrias chinesas que conseguem competir com ela no 
mercado nacional. 

Essas indústrias conseguem competir em relação aos preços menores que 
conseguem a venda de seus produtos perante os fabricantes de metais sanitários. Embora 
haja taxas de importações e demais encargos como forma de protecionismo às empresas 
nacionais, produtos chineses ainda conseguem chegar ao Brasil mais baratos do que 
nacionais. 

Segundo o Depto. Comercial da Novatref, eles sabem e conhecem essa dificuldade 
de competição, porém confiam nos produtos de alta qualidade que fabricam, além do próprio 
desejo dos fabricantes de metais sanitários que preferem adquirir suas matérias-primas de 
indústrias nacionais, pois não há pedido mínimo de compra de produtos, o prazo de entrega 
consegue ser menor e facilidade de “socorro” em situações adversas são mais facilitadas, 
aumentando o grau de satisfação dos clientes da Novatref. A briga para obtenção de 
pedidos nesse mercado vem sendo uma batalha quase diária, às vezes, sendo necessário 
concorrer em outros aspectos que não sejam somente o preço, é preciso conquistar os 
clientes diante dos outros 3P“s dos 4P's de Marketing. A necessidade de redução de gastos 
internos e automatização da linha de produção vem sendo fundamentais e necessários 
para a prática do “bom preço” e competitivo seja capaz de concorrer com os produtos 
do mercado asiático, embora ainda haja outros fatores de compra, anteriormente ditos 
como diferenciação da marca e do produto Novatref, facilidade em questões relacionadas 
a prazos de entrega e quantidades dos pedidos. 
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No que tange ao desafio da tecnologia, durante visita técnica realizada na empresa 
Novatref, vimos a dificuldade dela em buscar e adquirir novas tecnologias e modernizar 
seus processos internos, pois sendo uma indústria de pequeno porte, possui inúmeras 
dificuldades financeiras para realização de um alto valor para investimentos, principalmente 
no cenário econômico que o Brasil e o mundo passam. 

Os profissionais de gestão de produção e/ou processos, enfrentam diariamente os 
problemas relacionados às informações. O compartilhamento de informações associadas a 
pedidos, especificações, rotinas diárias vêm sendo desgastantes. Segundo a Alta Diretoria 
da empresa, a disposição irrestrita do wi-fi da empresa para seu time de gestores de 
processos vem sendo uma das maneiras de auxiliar no compartilhamento de informações 
e de comunicação, fazendo-se de grupos de WhatsApp. 

Outro ponto analisado foi a tecnologia empenhada na provisão de produtos e 
serviços. Vimos que o maquinário da empresa na linha de produção não é do mais moderno, 
onde no setor de trefilação as máquinas já têm uma vida de cerca de 20 anos e no setor 
de manufatura, variando de 5 a 10 anos de tempo de vida. Novamente, durante a visita os 
envolvidos nos transmitiram que pouco a pouco a empresa busca novas tecnologias para a 
operação produtiva. Nos relataram que o setor de manufatura abriga os processos de corte 
e dobra do metal de latão destinado para a linha de metais sanitários. 

Inicialmente, essa linha de produtos começou a ser fabricada no ano de 2011, porém 
de uma forma quase que totalmente manual. Os cortes de peças eram feitos em serra 
policorte, onde era necessário o uso de dois operadores na operação, um no manuseio do 
disco de corte e outro para segurar a barra de tubo na transformação de peça. O processo 
seguinte de dobra, era feito manual por dispositivos mecânicos confeccionados na própria 
empresa, necessitando também de dois operadores na operação, pois para a dobra do 
tubo era necessário empurrar uma base giratória com o molde, exigindo um esforço alto 
esforço mecânico por parte dos profissionais. 

Em 2015, a empresa investiu cerca de R$15.000,00 na adaptação e melhoria do 
sistema de dobra de peças. Internamente, adaptou esses dispositivos mecânicos para serem 
acoplados em motores elétricos, permitindo que a dobra de peças seja feita de maneira 
automatizada, permitindo que a operação seja realizada somente por um colaborador em 
vez de dois. Notou- se uma melhora significativa de produção média diária, segundo dados 
do PCP, saltando de 150 para 400 peças dobradas diariamente, além da redução do custo 
do processo. Atualmente a empresa adaptou mais duas máquinas de dobra automatizada, 
tendo 3 máquinas para essa operação e está em fase de estudo para a confecção da 
quarta máquina de dobra automatizada, porém essa deverá passar por remodelagem para 
atender novos objetivos da empresa em relação a redução de perdas de materiais na 
confecção de bicas, dessa forma, há a discussão do sistema de travamento de peças, 
exigindo novas tecnologias de comandos elétricos, comandos lógicos programáveis — CLP 


e demais ferramentas. 
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O corte de peças anteriormente realizado por dois operadores também sofreu 
transformação. Realizou-se a mudança do corte feito por uma máquina policorte, por 
uma serra de bancada com acionamento pneumático, permitindo a operação de dois para 
somente um colaborador. 

Questionados sobre os investimentos em automação da linha de produção, a empresa 
nos esclareceu que realiza já a cerca de 6 anos pequenas melhorias em suas máquinas 
de produção, e que é preferível confeccionar suas máquinas e dispositivos de produção 
internamente do que adquirir maquinário já pronto por empresas especializadas. De acordo 
com os diretores, existem dois grandes fatores que norteiam a discussão, o primeiro é o 
alto custo de uma máquina como essa, onde uma dobradeira de tubos automatizada varia 
de R$70.000,00 até R$500.000,00. O segundo fator é a personalização do equipamento, 
permitindo que ele seja confeccionado conforme necessidade da empresa ou do processo, 
fugindo de modelos padrão existentes no mercado de automação industrial. 

Para Slack et. al. (2007): “a tecnologia pode aumentar a automação, que em 
conjunto com a centralização pode produzir economias de escala bastantes significativas. 
Está, portanto, ajudando a empresa ser melhor que seus concorrentes”. 

A respeito do conhecimento organizacional, vimos na empresa que o know-how 
adquirido por cada colaborador não é compartilhado. Esse é um dos principais desafios 
para os profissionais de lideranças de cada processo industrial e pelo Recursos Humanos. 
O conhecimento técnico dos colaboradores é de extremo valor para a empresa, visto que o 
valor desse capital humano é de inestimável valor. 

Grande parte desse conhecimento mencionado é fruto do saber técnico dos 
profissionais da empresa, que há anos trabalham nesse segmento de metais trefilados 
e manufaturados. Infelizmente esse saber técnico ou know-how da empresa não está 
documentado no sistema de gestão da empresa, está restrito a poucos profissionais que 
conhecem e desenvolvem a área técnica produtiva da empresa, impedindo a troca de 
experiência e conhecimento. Essa é uma das maiores fraquezas empresa. 

Natrefilação, é existente o ciclo de trefilação de cada um dos mais de 3.000 produtos, 
porém nesse ciclo contém apenas as medidas de passes e ciclos de recozimentos, 
necessitando de uma supervisão sempre do supervisor de trefilação durante a operação. 
Notamos também que embora exista o cálculo de escoamento, alongamento e resistência 
de um tubo metálico, esse cálculo não é utilizado, pois os ciclos de passes de trefilação 
não são feitos seguindo o cálculo teórico, mas sim, pelo know-how dos profissionais, onde 
segundo os mesmos, não conseguem seguir o cálculo teórico pela escassez de ferramentas 
de trefilação (chamadas de fieiras e mandris). Dessa forma, digamos que ao realizar o 
cálculo teórico, é dito que o diâmetro de um tubo metálico num determinado passe deverá 
ser de 13,00 mm, entretanto, os profissionais elaboram ciclo seguindo a fieira existente 
disponível de 13,15 mm. Para eles, essa variação de 0,15 mm não é impactante durante os 
passes intermediários, desde que no momento do último passe acabado de trefilação seja 
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na medida especificada pelo cliente obedecendo a variação de + 0,01 mm do especificado 
nominal. 

Na manufatura de peças, esse cenário não é muito diferente. Aqueles dispositivos 
de dobras de tubos para metais sanitários necessitam de um setup especifico para cada 
um dos dispositivos. Hoje em dia a empresa possui cerca de 42 dispositivos de dobras 
entre aqueles que ainda estão num processo de tração mecânica e aqueles que já estão no 
processo de tração de dobra automatizada e, cerca de 400 modelos diferentes de bicas dos 
mais variados perfis de tubos, bítolas de tubos e diâmetros de moldes de peças e ângulos 
de dobra. 

Recomenda-se imediatamente em ambos os processos a documentação dessas 
informações de autoconhecimento ou “monopólio do conhecimento”. A criação de métodos 
de documentar é de extrema urgência, visto que a área produtiva pode sofrer inúmeros 
percalços sem a presença desses técnicos; na trefilação é possível aprimorar o uso do ciclo 
de trefilação e na manufatura, elaboração de um manual de setup de dispositivos de dobra 
dos tubos de metais destinados a linha de metais sanitários. 

Outro ponto que sugere-se para melhor gestão do conhecimento é a intensificação 
do plano de treinamentos anual feito pela empresa, possibilitando a troca de experiências e 
conhecimentos, além da criação da função do “colaborador referência” que tem as mesmas 
funções que os demais colaboradores, porém é ele o profissional a realizar treinamentos 
práticos das operações produtivas da fábrica, tanto para novos funcionários, quanto para 
os antigos que precisarem de auxílio, permitindo a troca de experiências entre ambos. 

Outro possível ponto de melhoria para as peças manufaturadas e tubos trefilados é 
a criação da “receita do bolo”, um documento de passo a passo de cada etapa do processo, 
vinda de modo prático, podendo ser feita e salvaguarda no próprio ERP da empresa, no 
campo de engenharia de produção, na guia de ciclos de produção. Essa possibilidade de 
realizar essa receita pelo ERP, além de ficar mais bem incorporada ao sistema de gestão 
da empresa, é também o arquivamento, o salvaguardo e a garantia que essas informações 


estarão disponíveis para revisão sempre que solicitadas. 


61 CONSIDERAÇÕES FINAIS 


Nós autores desse artigo o tratamos como um artigo de tema diferenciado em uma 
turma de engenharia de produção. Normalmente, é habitual os estudantes em período de 
pré-conclusão de seus cursos escreverem artigos propondo melhorias em organizações 
empresariais dos mais variados segmentos de atuação, onde o uso de ferramentas de 
gestão que são implementadas em processos críticos e/ou problemáticos. Ao final desses 
artigos são expostos os resultados iniciais e os resultados esperados, onde caso eles 
sejam positivos, o plano de melhoria é validado. 

Nosso artigo tem como ponto de partida uma problematização um pouco diferente 
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dos demais. Propomos o estudo dos desafios que os responsáveis pela gestão de produção 
e processos enfrentarão em seu cotidiano profissional após estarem formados. Utilizando 
como base de estudos uma indústria de pequeno porte, descrevemos três grandes desafios 
que em muitas vezes, são maximizados em empresas pequenas. 

Durante visitas técnicas nas dependências da empresa identificamos que com 
os desafios propostos teoricamente, na prática são dificuldades vividas e enfrentadas 
diariamente na gestão industrial da fábrica. Fazendo da premissa dos temas, realizamos 
a correlação entre si, sendo a globalização um desafio que força a busca da constante 
melhoria de seus processos, pois os concorrentes da empresa não estão localizados em 
região próxima a ela e seus mercados, passando a uma esfera global. Essa escalada da 
concorrência tem forçado a empresa a cada dia manter-se mais competitiva, pois macro 
fatores influenciam a tomada de decisão de seus gestores para disputas mercadológicas. 

Outro desafio encontrado foi a problematização em volta da tecnologia. Vimos 
que a empresa possui um pequeno porte financeiro e que não consegue realizar altos 
investimentos monetários na produção fabril. O uso de tecnologias de comunicação deve 
ser encorajado para facilitar o fluxo de informações relacionadas a provisão de produtos e 
serviços. 

Compreendemos as dificuldades financeiras para a automação, todavia deparamos 
com uma Diretoria conhecedora de suas dificuldades, e que pouco a pouco conforme sua 
saúde financeira permite a automação industrial vem sendo realizada no setor de produtos 
manufaturados, todavia, o mesmo engajamento para automação não é visto no setor de 
tubos trefilados. Estimulamos a Diretoria para investimentos de ferramentas para uso 
da trefilação, pois a alma de uma trefilação está em seu jogo de ferramentas (fieiras e 
mandris), entretanto, não evidenciamos um vasto jogo de ferramentas, dificultando inclusive 
o trabalho e ciclos de operações dos produtos fabricados. 

O desafio enfrentado pelo novo gestor de produção está relacionado a gestão do 
conhecimento. Atualmente o capital humano é de valor inestimável para as organizações 
empresariais, porém, nada o serve se não for feito a primeira parte dele, a gestão. Tratamos 
a gestão do conhecimento como um processo de identificação, criação, renovação, 
aplicação e compartilhamento dos conhecimentos adquiridos pelos colaboradores da 
empresa, de maneira técnica e de experiência profissional. Problematizamos na empresa 
Novatref a dificuldade em haver o compartilhamento desse conhecimento, pois todas as 
informações relacionadas ao sistema produtivo da empresa, todo o seu know-how não 
está documentado, está gravado no intelecto dos responsáveis da gestão produtiva. Essa 
situação torna a empresa refém de seus gestores atuais e não permite a ascensão de novos 
profissionais, dificultando ainda mais o compartilhamento do conhecimento. Encorajamos a 
criação de manuais de gestão operacional, como espécies de “receitas de bolos” permitindo 
a inclusão do conhecimento do capital humano esteja inserido em seu sistema de gestão 
industrial, e que, estará disponível quando necessário e a quem o solicitar. 
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Conclui-se que, as dificuldades evidenciadas na empresa Novatref, não são 
exclusivas da organização e de seu corpo de profissionais; são desafios que os profissionais 
enfrentam e os novos enfrentarão na gestão industrial de uma indústria ou qualquer outra 
organização empresarial em que trabalharmos. Salientamos ainda, que os desafios servem 
para fortalecer a nós como pessoas e profissionais, dando-nos novos cenários, situações 
e permitindo que adquirimos um enorme aprendizado pela experiência vivida e para as 
organizações pontos para poderem melhorarem seus processos, permitindo que estejam 
cada vez mais competitivas mercadologicamente. 
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RESUMO: A [utilização de resíduos 
agrícolas tem se tornado uma necessidade, 
devido ao seu alto custo ambiental. Como 
exemplo disso, temos a cinza de casca 
de arroz (CCA), produzida pela queima 
indiscriminada da casca de arroz, bem 
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como, temos a necessidade de buscar 
por alternativas de reaproveitamento 
do resíduo de forma sustentável, seja 
aplicando em nanomateriais, seja extraindo 
o SiO, presente na cinza de casca de arroz. 
Este estudo aborda o uso de técnicas de 
caracterização para O resíduo de cinza de 
casca de arroz, mostrando a qualidade da 
SiO, presente no resíduo. 
PALAVRAS-CHAVE: Cinza de casca de 
arroz; SiO,; Cristobalita. 


RICE HUSK ASH RESIDUE 
APPLICATION POTENTIAL 
ABSTRACT: The use of agricultural waste 
has become a necessity due to its high 
environmental cost. As an example of this, 
we have rice husk ash (RHA), produced 
by the indiscriminate burning of rice husk, 
as well as the need to look for alternatives 
to reuse the waste sustainably, either by 
applying it to nanomaterials or by extracting 
SiO, present in rice husk ash. This study 
addresses the use of characterization 
techniques for rice husk ash residue, 
showing the quality of SiO, present in the 

residue. 
KEYWORDS: Rice 
Cristobalite. 
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11 INTRODUÇÃO 


O arroz é um dos alimentos mais importantes para a nutrição humana, sendo o 
segundo cereal mais cultivado no mundo, ocupando uma área aproximada de 168 milhões 
de hectares, produzindo aproximadamente 741 milhões de toneladas de grãos em casca. 
O Brasil possui uma produção anual de 11 a 13 milhões de toneladas de arroz com casca 
nas últimas safras (média de 2008/09 até 2014/15), conforme a SOSBAI (2016). 

O grão de arroz consiste da cariopse e da casaca, que é uma camada protetora. A 
casca é composta de duas folhas modificadas que correspondem a cerca de 20% do peso 
do grão. Através da secagem, separa-se a casca da cariopse, obtendo-se o arroz integral 
(JULIANO e BECHTEL, 1985). 

A casca de arroz em função do seu alto poder calorífico, aproximadamente 16,720 
kJ/kg, e do baixo custo, é utilizada como alternativa a substituição da lenha empregada 
na geração de calor e vapor necessários para os processos de secagem e parboilização 
dos grãos de arroz na própria indústria (DELLA et al., 2001). Após a queima da casca de 
arroz, temos como resultado a cinza da casca (CCA), gerada nesse processo, por sua vez, 
quando descartada de maneira imprópria promove a poluição no solo, pois apresenta uma 
quantidade de carbono residual, além da concentração de óxidos alcalinizantes, como por 
exemplo, CaO, MgO, K,O, Na,O, e outros, os quais, ao entrar em contato com a água, 
alcalinizam o meio aquoso (ZUCCO, 2007). 

Segundo Zucco e Beraldo (2008), o aproveitamento de resíduos agrícolas mostra- 
se primordial em função do alto custo ambiental proveniente do seu inadequado descarte 
na natureza. Desta maneira, a cinza de casca de arroz produzida pela sua queima 
indiscriminada tornara-se preocupante em virtude do grande volume produzido anualmente. 
As pesquisas envolvendo a obtenção de materiais para a construção civil, empregando a 
CCA na aplicação industrial e o uso na construção civil (concreto e argamassa), revelam 
que a cinza deve ser de alta qualidade, com elevado grau de pureza, principalmente, pela 
exigência de que apresente elevada reatividade química. Uma vez que, segundo Isaia et 
al. (2016), o teor da sílica da CCA, quase sempre acima de 90 %, quando queimada com 
controle de temperatura conferindo-lhe uma microestrutura amorfa. Contudo, estima-se 
que a maior parte da produção de CCA tenha aplicações secundárias devido à queima 
sem controle de temperatura, o que resulta em um grau de cristalinidade, possuindo menor 
reatividade. 

Assim, em 1924 o uso da CCA em concreto foi patenteado. A partir daí, surgiram 
diversas pesquisas com o uso da CCA em matrizes cimentícias, tanto para cinzas produzidas 
com queima controlada, quanto aquela à base de cinza de casca de arroz residual (NAIR 
et al., 2006). 

A utilização da CCA pode melhorar as propriedades do concreto, além de viabilizar 
um destino sustentável a rejeitos que geralmente seriam descartados no meio ambiente 
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ou em aterros industriais. Neste mesmo cenário temos a necessidade da substituição 
de alguns componentes nos concretos, como o cimento e o seus agregados devido ao 
seu elevado custo e escassez dos componentes na natureza, podendo esta substituição 
ser realizada através do aproveitamento de resíduos. Onde o uso desses rejeitos pode 
melhorar as propriedades do concreto. 

Conforme Schulz (2013), são considerados nanomateriais todos aqueles 
constituídos por partículas ou aglomerados delas com tamanho que apresente entre 1 e 
100 nm. Assim, é importante ressaltar que a nanotecnologia, ou seja, uma tecnologia que 
manipula de maneira controlada a matéria nessa escala relaciona-se diretamente apenas 
aos nanomateriais manufaturados, projetados para ter características de interesse na 
escala de nanômetros. Além disso, as nanopartículas (NPs) podem ser obtidas através 
de diferentes componentes químicos, com destaque para os óxidos de zinco, manganês e 
titânio, contudo a utilização dos óxidos de ferro apresenta vantagens, como facilidade de 
síntese, magnetismo, baixa toxicidade, biocompatibilidade, alta capacidade de adsorção e 
baixo custo (HUA et al., 2012; XU et al., 2012). 

O trabalho tem como objetivo obter resultados que possibilitem o uso de resíduos em 
aplicações tecnológicas, seja em catálise, engenharias e também como material suporte 


para nanopartículas diversas. 


21 MATERIAIS E MÉTODOS 


2.1 Resíduo de cinza de casca de arroz 


O resíduo de cinza de casca de arroz é adquirido em empresas que beneficiam 
arroz, onde após a queima descontrolada da casca do arroz, gerando a cinza de casca de 
arroz. Após a coleta da cinza de casca de arroz, este resíduo passa por uma separação 
através de peneiras passante 200 mesh. É realizado um tratamento térmico de 100ºC 
durante 30 minutos para eliminar o excesso de água contida na cinza de casca de arroz. Na 
figura 1 temos a imagem da cinza de casca de arroz após o tratamento térmico. 
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Figura 1 — Resíduo de cinza de casca de arroz. 


Fonte: Autor. 


2.2 Difração de Raios X (XRD) 


A técnica de difração de raios X consiste na medida microestrutural de materiais, 
cristalinos e amorfos, podendo em alguns casos, medir na fase liquida. As aplicações são 
vastas em diferentes áreas de conhecimento, como, por exemplo, na engenharia, ciência 
de materiais, química, física, entre outras, (BOITA, 2014). 

Conforme Zachariasen (1945), considerando o ponto de vista da física ondulatória, 
os raios X, ao atingirem o material, podem ser espalhados elasticamente pelos elétrons de 
um átomo (dispersão ou espalhamento coerente). O fóton de raios X após a colisão com o 
elétron muda sua trajetória, contudo mantém sua fase e energia, podendo assim dizer que 
a onda eletromagnética é instantaneamente absorvida pelo elétron e retroespalhada, onde 
cada elétron atua como centro de emissão de raios X. 

Assim, a intensidade difratada depende principalmente do número de elétrons no 
átomo, bem como da distribuição dos átomos no espaço, pois os vários planos de uma 
estrutura cristalina apresentam diferentes densidades de átomos ou elétrons, fazendo 
com que as intensidades difratadas sejam distintas para os diferentes planos cristalinos 
originados, segundo Boita (2014). 

Deste modo, o XRD permite obter informações sobre a estrutura cristalina ou amorfa 
dos materiais, geralmente na fase sólida. As medidas foram realizadas em um Mini Flex da 
marca Rigaku, na faixa de 5º - 100º, com ânodo de Cu Ka (17.5 mA, 40 kV e À = 1.54 À). 
Os picos de difração foram indexados usando o software Crystallographica Search-Match 
(version 2.1.1.1) e a base de dados cristalográficos ICDD, The International Centre for 
Diffraction Data. 


2.3 Espectroscopia de Fotoelétrons Induzidos por Raios X (XPS) 


Baseada no efeito fotoelétrico, elucidado por Albert Einstein em 1905, temos 
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a técnica de Espectroscopia de Fotoelétrons Induzidos por Raios X (XPS). Esse efeito 
está relacionado à emissão de fotoelétrons de uma superfície após a absorção de fótons 
(fotoemissão), conforme Hofmann (2005) e Watts e Wolstenholme (2003). 

A Espectroscopia de Fotoelétrons Induzidos por Raios X consiste na incidência de 
fótons de raios X com energia bem definida sobre a superfície, os quais interagem com os 
elétrons da amostra, transferindo-lhes energia. Salienta-se que a energia do fóton incidente 
deve ser maior do que a energia de ligação do elétron ao átomo, fazendo com que ele seja 
emitido com certa energia cinética. 

Como resultado, o espectro obtido pelo XPS é representado por um número de 
contagens em função da energia cinética dos fotoelétrons, podendo ser alterada para 
energia de ligação. Este processo permite a identificação dos elementos presentes a 
partir da posição dos picos, possibilitando, ainda, uma varredura na região de um pico 
de interesse, mostrando o estado químico de um determinado elemento (WATTS e 
WOLSTENHOLME, 2008). 

A identificação dos picos originados no XPS de acordo com o nível quântico do 
fotoelétron de origem deve ser realizada com o auxílio de um banco de dados, de acordo 
com Moulder et al. (1992). 

A Espectroscopia de Fotoelétrons Induzidos por Raios X (XPS) foi medida no 
Laboratório Nacional de Nanotecnologia (LNNano) do CNPEM em Campinas - SP. As 
medidas foram feitas no modo convencional, em modelo K- Alpha (Thermo Scientific) com 
energia de 100 - 4000 eV, com sistema de compensação de carga. Para fins de tratamento 
de dados, os espectros foram corrigidos com base no pico do C 1s (284,5 eV), com 
precisão experimental de 0,1 eV e medidos com energia de 1486,6 eV através de ânodo 
de Alka. O tratamento de dados foi realizado com uso do software CASA XPS, versão 
2.3.14 e ajustados com uma função soma Gaussiana - Lorentziana assimétrica (20 % de 
contribuição). 


31 RESULTADOS E DISCUSSÃO 


O difratograma apresentado na figura 2 corresponde ao resíduo da cinza de casca 
de arroz, que corresponde à fase Cristobalita (SiO,), de acordo com a base de dados 
cristalográfica. A presença da única estrutura relacionada ao SiO,, é resultado da presença 
de Si na casca do arroz cerca de 90 %, o que mesmo após a sua queima não ocorre sua 
degradação ou mudança de fase. 
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Figura 2 — Difração de raios X do resíduo de cinza de casca de arroz junto da medida padrão fornecida 
pela base de dados ICSD. 


Fonte: Autor. 


A cristalinidade encontrada no resíduo de cinza de casca de arroz surpreende, 
pois sem haver tratamento térmico considerável acima de 100ºC, já se encontra em uma 
excelente cristalinidade. Isso pode vir a potencializar suas aplicações tecnológicas. 

A análise de espectroscopia de fotoelétrons induzidos por raios (XPS) correspondeu 
a medidas na região de ampla energia, e na região local do Si 2p para o resíduo de cinza 
de casca arroz mostrado na figura 3. A medida na região local apresenta apenas uma 
componente com energia de ligação em 103,5 eV, posição em energia correspondente ao 
padrão de SiO2 encontrada na literatura (Craciun et al., 1995), relacionada a ligações Si-O. 
Este resultado de XPS está correlacionado com o resultado de XRD. 


Experimental 
Ajuste 
Background 

— 103,8 eV 


Contagens/s 
Contagens/s 


1200 1000 800 600 400 200 O 108 106 104 102 100 98 
Energia de Ligação (eV) Energia de Ligação (eV) 


Figura 3 — Espectro de XPS do resíduo de cinza de casca de arroz em (a) em ampla energia e (b) 
varredura local Si 2p. 


Fonte: Autor. 
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Em ambos os resultados das técnicas de caracterização XRD e XPS, mostram uma 
medida limpa com qualidade sinal/ruído excelente, mostrando a qualidade do composto 
encontrado no resíduo de cinza de casca arroz. As aplicações do composto SiO, são 


inúmeras, e cada vez mais se expande, principalmente na eletrônica. 


41 CONCLUSÕES 


Os resultados de XRD e XPS se relacionam entre si, descrevendo a mesma 
linguagem em termos de resultados, mostrando que o resíduo possui apenas a fase de 
SiO,, sem a presença de outras impurezas junto do resíduo. Para a medida de XRD a 
fase corresponde a Cristobalita, e no XPS, possuem ligações do tipo Si-O, o que reforça o 
resultado de XRD. Estes resultados evidenciam potenciais aplicações com o uso de resíduo 
de cinza de casca de arroz, seja como material suporte para nanoestruturas diversas, ou O 
SiO, de forma extraída do resíduo a partir de tratamento químico, para aplicações em meios 
industriais, como na indústria de pneus, creme dental, vidros e principalmente em sistemas 
que empregam a areia como agregado, sendo o caso da área de construção civil. Este 
último requer mais estudos quanto à substituição do mesmo em aplicações tecnológicas 


que envolvem o uso de areia convencional. 
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ABSTRACT: This article 'analyzes 
impacts resulting from the replacement of 
conventional cars (CVs) with 100% electric 
(EVs) in the horizon of 2030 in the region of 
Macrometrópole Paulista (MMP), located in 
the State of São Paulo, Brazil. The impacts 
under analysis are consumption of fuels and 
electric energy and environmental emissions 
with a focus on gas CO,. The venhicle fleets 
up to 2019 are collected from the licensing 
statistics of the National Department of 
Transport (DENATRAN) and the State 
Department of Transport of the State of 
São Paulo (DETRAN-SP). The projection 
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of vehicles from 2020 to 2030 is estimated 
using Linear Regression and BASS 
methods. The consumption of automotive 
fuels is available in the Statistical Yearbook 
of Energy Products by municipalities in the 
State of São Paulo and electric energy for 
EVs is estimated by the Authors backed 
by data from the available bibliography. 
And, the supply of electricity in Brazil in the 
horizon of the year 2030 is available in the 
National Energy Plan 2030 — PNE 2030 - of 
the Ministry of Mines and Energy (MME/ 
EPE 2007). The methodological approach 
of the reserarch is summarized in Figure 
2. The case study of this work is limited in 
terms of region that is the Macrometrópole 
Paulista (MMP — Figure 1) and to the six 
analysis scenarios defined, all with a view 
to the 2030 horizon. The research relies on 
secondary data collected from governmental 
institutions, statistical database and 
academic publications and reports. The 
sections of the paper are Introduction, 
Methodological Approach, Objective and 
Questions to Answer, Case Study, Results, 
and Conclusions and Comments. 
KEYWORDS: Urban transport; Electric 
Vehicle; Macrometrópole Paulista; Energy 
consumption; CO, emissions. 
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11 INTRODUCTION 


According to the International Union of Urban Transport (UITP), cities face great 
challenges to address the process of urban mobility in the face of the increase in the world 


population that is increasingly urbanized. Currently, 53% of the population , .. in urban areas 


lives 
and, by 2050, this number is expected to reach 67%. In 2014, 64% of trips were made within 
the urban environment and the total kilometers traveled should increase three times more 
by 2050 (AUDENHOVE, 2014). 

Magalhães (2014) defines transportation as a system. In his model, the researcher 
defines that the system entries are made up of: people or goods to be transported; energy; 
equipment and services; and economic, political, cultural and family actions. It defines 
useful outlets which are the actual transfers of passengers and goods made between points 
of origin and destinations and other outlets as the waste generated by the equipment and 
services, including the emissions of greenhouse gases (GHG). Energy, an essential entry 
in the transport system, is the basis for studies on consumption (energy intensity), energy 
efficiency and pollutant emissions. 

GHG emissions caused by transport systems are directly linked to energy efficiency. 
GHG emissions in the world in 2013 totaled 49 Giga tons of CO, equivalent (GtCO, eg). The 
total emissions produced by energy consumption, which represent 71% of the overall total, 
is broken down into: 31% produced by the electricity generation sectors; 31% for heating; 
15% for transport systems; 12% for manufacturing and construction; 8% for combustion 
and other fuels; and 3% for fugitive emissions. As the third party responsible for GHG 
emissions, the transport sector becomes a target for attentions of society in general and by 
the governments. As so, it demands incentives to develop innovative solutions to reduce 
the amount of air pollution. Aligned with this demand, electromobility is one of the promising 
emerging technologies effective to reduce air pollution generated by transports (DELGADO 
et. al., 2017). 

VUCHIC (2007) stratifies the study of energy consumption and efficiency in urban 
passenger transportation systems in terms of: vehicles, rolling infrastructure and operational 
aspects. Analyzing the theme of energy efficiency in passenger transport, SCHILLER 
(2010) also says that the system is linked to fuels, vehicles and the road scheme of cities. 
BAEDEKER & HÚGING (2012) ratity SCHILLER's approach (2010), understanding that 
energy efficiency in transport must be analyzed in terms of vehicle performance, the modes 
that are used to travel and the performance of the system as a whole. According to these 
researchers, vehicles can become more efficient through technologies that develop new 
fuels, reduce engine consumption, reduce weight, improve the aerodynamics of conveyors 
and reduce friction losses in general system items. As for the system as a whole, the authors 
state that attention should also be paid to reducing the amount of travel through land use 
planning actions and interactions between economic and social activities. 
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Among the opportunities for clean and efficient vehicles, the electric vehicle 
technologies are receiving more and more attention. The study called “Governance and 
Public Policies for Electric Vehicles (EV)” analyzes who the stakeholders are, their motivations 
and how these actors establish and govern actions for the insertion of electromobility in the 
automotive sector (CONSONI et. al., 2018). The authors researched these elements in the 
countries that lead this technological trend and also in Brazil. The work states that the fleet 
of EVs starts to be significant in Norway, Holland, Sweden, France, China, United States, 
Germany and Japan. 

According to CONSONI et. at., 2018 p.11-12, the country's leading electrical mobility 
as Holland, Sweden, France, China, United States, Germany and Japan, it is argued that, 
“at present, the reduction of greenhouse effect emissions is the main vector. Such concern 
is the shield for the development and diffusion of EVs, as it places this socio-technical object 
as a common point for the solution or alleviation of local environmental problems (air quality 
and public health) and global - less dependence on fossil fuels and reduction of greenhouse 
gas (GHG) emissions.” 

In Brazil, however, there is still no specific motivation since ethanol, as a vehicle 
fuel, is effective and efficient in reducing GHG. The 100% electric EV will face, in Brazil, 
competition with conventional vehicles (CVs) powered by this type of fuel. A point to highlight 
is the cost of EV in Brazil, which today is more than double that of a CV that can provides to 
families the same passenger transport service. With the exception of Norway, in the leading 
countries in EV production, the list of stakeholders has in common an active presence of the 
productive sector. In Brazil, however, the participation of the automotive industry with the 
intention of technological development of EVs in the country is low, since its low diffusion 
makes importing and distributing this type of product more viable. In leading countries, 
actions for the insertion of EV in fleets are governed by public and private actions focusing 
on regulatory measures to stimulate electromobility. In Brazil, EV's specific governance 
actions are aimed at stimulating consumption and reducing vehicle costs. More details the 
reader can found in Annex | (CONSONI et. al., 2018). 

The 100% electric EV also competes in Brazil and in the world with the hybrid electric 
that consolidates itself with the recent technology that combines electric motors with a 
flex-fuel internal combustion engine that works with both fossil fuel and ethanol. Recent 
examples are the launch of hybrid/flex models by automakers Toyota (Corolla) and Nissan 
(Leaf) (FONTANA, G. (2019); FORTUNATTI, L., (2020)). 

Besides the high acquisition cost compared to a CV equivalent, in Brazil the EV 
manufacturers should assess the complete EV lifecycle to estimate its environmental 
benefits, including its entire value chain (like the process of the vehicle manufacturing 
itself, battery recharging consumption at the electric posts and the lithium batteries, ffom 
manufacturing to its disposal). 

With regard to cost, it is likely that EVs would currently only be widely accepted 
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by users at the expense of government subsidies for manufacturers and bonuses for 
buyers. Regarding environmental aggressions, the comparison with the CV cannot be 
made merely considering the waste that goes out through the exhaust, where, really, the 
100% electric types, or even the hybrids, take great advantage because they only use the 
gasoline propellant occasionally. The comparison should consider the complete vehicle fuel 
life cycle for the VC (gasoline, or diesel, or ethanol) as well as the electrical energy for 
the EV. The CV with an ethanol engine reduces CO, emissions by more than 70% when 
compared to a gasoline engine, counting the total fuel product cycle from manufacturing to 
the exhaust. As for electric energy for EV, for this energy to be effective to reduce emissions 
and environmental impacts, it must be generated from clean renewable sources (LUCENA, 
2018). 


21 METHODOLOGICAL APPROACH 


The methodological approach is presented in Figure 2. The case study limits the 
reserarch, in terms of region, to the Macrometrópole Paulista (MMP — Figure 1) and there 
are six analysis scenarios under analysis. The research relies on secondary data collected 
from governmental institutions, statistical database and academic publications and reports. 

The MMP is one of the largest urban agglomerations in the southern hemisphere 
and, according to the United Nations (ONU, 2013), MMP is one of the main metropolises in 
the world and the largest economic and financial hub in South America. 

Inserted in the State of São Paulo, MMP has 174 municipalities. For reference, the 
State of São Paulo has 645 municipalities with a total of 45.9 million inhabitants. This is 
one of the 27 Brazilian states that, all together, sum a total of 5,570 municipalities with an 
estimated population of 210.1 million of inhabitants. Figure 2 shows the geographical view 
of these urban agglomerations (EMPLASA, 2012; IBGE, 2018). 
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Brazil 
5.570 Municipalities 


São Paulo State 
645 Municipalities 


Macrometrópole Paulista (MMP) 
174 Muncipalities 


Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) 
39 Municipalities 


Figure 1. Geographic visions of the São Paulo State, MMP and RMSP. 
Source: Authors, based on EMPLASA (2012); IBGE (2018). 


The MMP municipalities are grouped into Metropolitan Regions (RMs), Urban 
Agglomerations (AUs) and Regional Units (UR). The RMs are Baixada Santista, Campinas, 
Sorocaba and Vale do Paraíba and Litoral Norte (VPLN); the AUs are Jundiaí and Piracicaba; 
and the only UR is Bragantina. This territory is located in the southeastern region of the 
State of São Paulo and concentrates high-tech industries, diversified commerce, complex 
services and the most productive agribusiness in Brazil. The largest port and airport, the 
best road complex and the largest centers of knowledge and innovation in the country are 
installed there (EMPLASA, 2012; IBGE, 2018). 

The importance of MMP is evidenced by its numbers: 33.7 million inhabitants, 
representing 74.6% of the population of the State of São Paulo (ESP) and 16% of Brazil; 
territorial area of 53.4 thousand km?, 21.5% of the ESP area; 27% of ESP municipalities; 
50% of the Urbanized Area (11,700.2 km?) of the ESP; it houses 20% of the protected 
natural heritage of ESP; it also houses the Port of Santos, which handled, in 2016, 28.5% 
of the country's exports and port imports of goods and the Guarulhos International Airport 
(São Paulo), which served 36.6 million passengers in 2016; the region's GDP was R $ 1.82 
trillion in 2018, which is equivalent to 82.8% of ESP's GDP and 25% of the Brazilian GDP 
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(EMPLASA, 2012; IBGE, 2018). 

Among the 174 municipalities of the MMP, 39 of them form the so-called Metropolitan 
Region of São Paulo (RMSP) which has a population of the order of 22 million inhabitants 
(IBGE, 2018) and is classified as one of the six largest Metropolitan Regions in the world 
according to the United Nations Organization (ONU, 2013). The RMSP is divided into four 
zones: West, Southeast, Southwest and West. The Municipality of São Paulo is the nucleus 
that integrates all zones (or sub-regions). 

The six analysis scenarios under study are all with a view to the 2030 horizon. 

In the first three scenarios the analysis focuses on CO, emissions: (1) substitution 
of CV taxis powered with ethanol by EVs in the city of São Paulo (MSP); (2) replacement of 
CV buses fueled with diesel oil by EVs in the Metropolitan Region of São Paulo (RMSP): (3) 
replacement of all CVs flex-fuel cars with EVs at the MMP. 

In the next scenarios, attention is paid to the electric energy which is consumed from 
the SIN. Comparison is made between the estimated EV fleets against the strategic reserve 
of the SIN: scenario (4) considers all EVs estimated to travel on the MMP; scenario (5) 
considers all EVs estimated to travel in Brazil; and scenario (6) takes all estimated flex-fuel 
CV cars to travel on the MMP which are converted into EVs. 

Six Annexes provide information that complements with details topics presented in 
this text. They are available for consultation online. 

Despite the issue of the lack of a goal for the dissemination of EV at national level, 
this work employs regional scenarios in which there are technical and economic motivations 
favorable to the implementation of this technology. The specific objectives of the work are: 
(i) to select scenarios to assess criteria of energy efficiency, volume of CO, emissions and 
attractiveness to receive incentives via top-down public policies that foster pilot projects to 
demonstrate feasibility for diffusion on a larger scale; (ii) to estimate the amounts of CVs 
and EVs in each scenario based on secondary vehicle licensing data made available by 
Federal and São Paulo State entities and on future estimates prepared by the authors; (iii) 
to estimate energy consumption and CO, emissions for CVs and EVs in each scenario; (iv) 
to assess the impact of EV electric consumption on the strategic reserve of the Brazilian 
Electricity Interconnected System (SIN, 2003); (v) to compare the emissions of VCs and 
EVs in each scenario; (vi) and, finally, to analyze the results and present comments and 
recommendations. 

The demands of vehicle fuels by CVs and electricity by EVs were used as indicators 
for the analysis of energy impacts. EVs are restricted to 100% electric cars and city buses, 
both for passenger transport actions. 

The estimation of CO, emissions by CV vehicles when carrying out a specific 
transport service is done by multiplying the energy consumed by the engine by the CO, 
emission factor (EF) of the fuel used. In a similar process, for EVs the energy consumed is 
electrical. When fleet emissions are analyzed over a period of time, it is necessary to know 
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the types and quantities of vehicles in the fleets. The analysis is simple to be done in fleet 
statistics released by recognized entities. However, as is the case with this research, there 
is the fact that the analysis has to be done for future fleets, in the horizon of 2030. 


Objectives: CO» Emissions and Energy Consumption in MMP by year 2030 


VCs fleet in 2019 Bibliographic Ref.; Annex II 


Consumption of gasoline, diesel and 
ethanol in 2019 


CO: emissions in 2019 Bibliographic Ref.; Annex Il 
Aspects of the VE Technology 
VEs fleet in 2019 Bibliographic Ref.; Annex II 


Consumption of electrical energy in 
2019 


CO» emissions in 2019 Bibliographic Ref.; Annex IV 


Status in the MMP in 2019: Energy Consumption and CO» Consumption 


Bibliographic Ref.; Annex II; Annex HI 


Bibliographic Ref.; Annex Il; Annex IH 


VCs and VEs fleet in «— Linear Regression; BASS Annex V; Annex VI 


VCs and VEÊs fleet CO> emissions in 2030 Bibliographic Ref; Annex IV 


Case studies in the MMP: Energy Consumption and CO» Consumption by 2030 


Answers to the original questions formulated 


Final comments Conclusions 


Figure 2. Methodological approach. 


Source: Authors. 


31 OBJETIVE AND QUESTIONS TO ANSWER 


Inserted in the context of the themes discussed above, this article aims to analyze the 
energetic and environmental effects resulting from the replacement of CVs by 100% electric 
EVs. The analysis of environmental impacts carried out is restricted to CO, emissions. The 
horizon of the study is the year 2030. And the electrical energy consumed to recharge the 
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EV batteries are supplied by the National Interconnected energy System (SIN). 

Two innovations are present in this research. The first one is the geographical limit 
to which it is dedicated. The study is restricted to the region called Macrometrópole Paulista 
(MMP), located in the State of São Paulo, Brazil. In this region there are large concentrations 
of people who demand high public and individual mobility due to the presence of: important 
industrial infrastructure; agricultural production; and air, land and naval transport nodes that 
also demands great mobility of people and goods. The second innovation within this work 
is the combination of the Linear Regression method with the BASS model to estimate the 
number of vehicles CVs and EVs on the MMP up to 2030. 

The questions that guide the present work are: (1) would the SIN system be prepared 
to supply battery recharges for all estimated EVs to travel on the MMP ?; (2) what is the 
maximum number of EV vehicles that could be fueled within the SIN strategic reserve limit ?; 
(3) which scenarios have the greatest reductions in CO, emissions due to the replacement 
of CVs by EVs ?; and, finally, (4) what are the strategies for installing electro-posts for 
recharging EV batteries? 


41 CASE STUDY 


4.1 Fleet of cars and buses VCs on the MMP in 2019 


The surveys that follow reflect the databases of the National Department of Transport 
(DENATRAN) and the State Department of Transport of the State of São Paulo (DETRAN- 
SP) with vehicle licenses available ffom 2012 to 2019. 


4.1.1 Licensing 


Table 1 shows the quantities of conventional cars and buses licensed in each of 
MMP's eight urban agglomerations in 2019. (DENATRAN, 2020). 


Urban Agglomeration Car Bus 

AU de Jundiaí 365.990 2.089 

RM da Baixada Santista 464.860 3.403 
RM de Campinas 1.414.849 12.783 

RM de Sorocaba 858.138 5992 
RM de SP 9.356.732 76489 

RM do VP e LN 948.457 5195 

UR da Bragantina 196.094 1.105 

AU de Piracicaba 637643 5.532 
TOTAL 14.242.763 112.588 


Table 1. CVs car and bus licenced in MMP in 2019. 
Source: Authors, based on DENATRAN (2020). 
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As in Brazil there were 56,785,464 car licensing and 648,829 buses in 2019, 25% of 
cars and 17% of urban buses are concentrated in MMP (DENATRAN 2020). 

In the State of São Paulo, in December 2019 19,402,262 automobiles were licensed, 
6,334,938 in the city of São Paulo alone, and 170,728 buses, 50,276 of them in the 
municipality of São Paulo. Thus, the MMP is home to around 73% of automobiles in the 
State of São Paulo and 66% of urban buses (DENATRAN, 2020). More details can be found 
in Annex Il, which also shows the evolution of these numbers from 2018 to 2019, ratifying 
these percentages. 


4.1.2 Consumption of gasoline, diesel oil and ethanol 


According to the Statistical Yearbook of Energy Products by municipalities in the 
State of São Paulo (GESP/SEM, 2019), consumptions of gasoline, diesel oil and ethanol in 
MMP occurs aggregated by urban agglomeration, as shown in Table 2. 


Vehicular Fuel 


Urban Region 


Gasoline — liters Diesel Oil — liters Ethanol — liters 
AU de Jundiaí 205.454.786 233.464.692 200.984.055 
RM oe 273.226.605 344.547.330 211.556.258 
RM de Campinas 700.702.262 958.961.246 831.301.912 
RM de Sorocaba 444.303.110 494.595.097 531.550.802 

RM de SP 3.871.867.587 3.090.605.375 3.702.150.497 
RM do VP e LN 614.667.202 692.519.817 474.076.423 
UR da Bragantina 130.259.703 152.994.759 108.976.631 
AU de Piracicaba 278.692.199 640.818.888 435.878.295 

TOTAL MMP 6.519.173.454 6.608.507.204 6.496.474.873 


Table 2. Consumption of vehicular fuel in the MMP in 2019. 
Source: Authors, based on GESP/SEM (2019). 


As diesel consumption is prohibited for automobiles and light vehicles in Brazil, these 
modes used, in the MMP in 2019, gasoline and ethanol in the approximate proportion of 
50% for each fuel. 

The evolution of fuel consumption from 2018 to 2019 is shown in Annex Il, in which it 
can be seen that, ffom one year to the other, there was a reduction in gasoline consumption, 
stability in diesel oil and an increase in ethanol. 

For information purposes, Annex Ill shows three maps that individualize the 
consumption of these three types of fuel for each of the 174 municipalities of MMP in 2017. 


4.1.3 CO, emissions 


The estimation of CO, emissions by CVs cars is done in a top-down manner by 
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multiplying the specific CO, Emission Factor (EF) for each fuel by the quantity used. Annex 
IV shows the detailed calculations for these indices. Table 3 shows the EFs for burning 
gasoline, diesel oil and ethanol in internal combustion engines. 

A Flex type of motor can use either: 100% gasoline or 100% ethanol. The motor is 
automatically adjusted when the type of fuel is identified by an internal controller. 

Note that the utilization of gasoline or ethanol in Brazil is not enforced by specific 
regulation law, but by the availability of each type of fuel in the market as well as by the cost 
of each one. In terms of cost versus performance (consumption per km) the utilization of 
ethanol is more effective when it cost is 70% lower than the one for gasoline. 


Fuel Liter Emission Factor (EF) [1CO,] 
Gasoline 1,0 0,0022942971 
Diesel Oil 1,0 0,002696998 
Ethanol 1,0 0,000921504 


Table 3. Emission Factors to estimate CO, emissions. 


Source: Authors, based on: Annex Ill; MELO (2001). 


Table 4 shows the estimated emissions of CO, by CVs cars at MMP 2019. 


tico, 
Urban Region 
Gasoline Diesel Oil Ethanol Total 

AU Jundiaí 471.374 629.654 185.208 1.286.236 
RM Baixada Santista 626.863 929.244 194.950 1.751.057 
RM Campinas 1.607.619 2.586.317 766.048 4.959.984 
RM de Sorocaba 1.019.363 1.333.922 489.826 2.843.112 
RM SP 8.883.215 8.335.358 3.411.546 20.630.118 
RM VP e LN 1.410.229 1.867.725 436.863 3.714.817 

UR da Bragantina 298.854 412.627 100.422 811.903 
AU Piracicaba 639.403 1.728.288 401.664 2.769.354 


14.956.921 17.823.133 5.986.527 38.766.581 
Table 4. Estimation of CO, emissions by CVs in the MMP in 2019. 


Source: Authors, based on: Table 2 x FE. 


The evolution of CO, emissions from 2018 to 2019 follows the evolution of fuels 
consumptions (Annex Il). The corresponding variations in CO, emissions show the same 
trend: decrease in the case of gasoline consumption, stability in diesel and increase in 
ethanol. The overall balance for the three fuels shows a reduction of 1,581,250 tCO, from 
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2018 to 2019. Ethanol is an international commodity as is sugar, both produced in Brazil 
from the same raw material (sugar cane). Producers have the option to produce one or 
the other product according to international quotations. And the consumers, by their turn, 
choose the best price either for gasoline or ethanol, a fact that modulates quantities used. 


4.2 Aspecits of the EV technology 


After describing elements that show the socioeconomic importance of the MMP for 
studies of urban mobility, statistics on CVs vehicles and CO, emissions that currenily occur 
due to the burning of vehicular fuel in this region, aspects of electromobility and then their 
applicability and effects on energy and environmental impacts are now analyzed. 


4.2.1 Vehicles 


There are four basic types of vehicles that incorporate electric motors: (i) The 
pluggable electric, with electric motor, that uses the energy of batteries charged in the 
electric grid (SIN); (ii) The hybrid one, whose electric traction energy is generated on board 
by an internal combustion engine that works with conventional vehicle fuel; (iii) The plug-in 
hybrid, equipped with batteries that are recharged with energy collected either from the SIN 
grid or from the embedded generator; (iv) And the one that uses electrical energy generated 
by an onboard energy cell (SILVA, 2014): 

THEOTONIO & TREDINNICK (2018), in turn, define five types of EVs: 

Type (i): “Plug in Electric Vehicle” (PEV), an acronym that refers to two categories, 
“Battery Electric Vehicle” (BEV) and “ Plug-In Hybrid Electric Vehicle “(PHEV); in these 
categories the electricity that recharges the batteries is provided by an electrical outlet 
connected to the power distribution grid; 

Type (ii): “Hybrid Electric Vehicle” (HEV or FHEV), whose vehicle uses both an 
electric motor and an internal combustion engine and does not use the electrical network 
for recharging; 

Type (iii): The “Plug-In Hybrid Electric Vehicle” (PHEV), a plug-in hybrid electric that 
uses electricity obtained from the distribution network to power an electric motor, but which 
also uses an internal combustion engine in parallel to the electric engine, similar to a pure 
hybrid, to ensure greater travel autonomy; 

Type (iv): The “Extended Range Electric Vehicle” (EREV) is a long-range hybrid 
electric vehicle equipped with an autonomy extender system that allows the change of 
operation from a battery-powered electric vehicle to a conventional vehicle with an internal 
combustion engine after full discharge battery after a certain number of kilometers traveled; 

And finally a Type (v), the “Fuel Cell Vehicle” (FCV), an electric vehicle equipped 
with fuel cells that convert the chemical energy of a substance, such as hydrogen gas, into 
electrical energy. 

The main brands that have already filed patent applications in Brazil for their products 
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related to EVs at the Brazilian Institute of Industrial Brands and Patents - IMPI were: Toyota 
(JP), Nissan Motor (JP), Scania CV AB (SE), Honda Motor CO (JP), Volvo (SE), LG CHEN 
LTD (KR), General Electric Company (US), Renault SAS (FR), Qualcomm Incorporated 
(US), and Man Truck & Bus AG (DE). There are also ongoing parent orders for companies 
from Germany, Brazil, Italy, China, India and England (THEOTONIO & TREDINNICK, 2018). 

Based on data from manufacturers available in the bibliography consulted, in the 
herein study of scenarios there were considered: only 100% electric vehicles equipped with 
batteries of 60 kWh of energy (average value of the reported products), which can supply to 
the engines 0.3 kWh/km; motor with power of 60 kW (80 HP); and average travel autonomy 
in the order of 200 km. For 100% electric EV buses, the following figures were considered: 
vehicles equipped with 200 kWh of energy batteries, capable of delivering 1.0 kWh/km to 
engines; two engines of 100 kW (265 HP) each (Authors' estimate, based on BT, 2017); and 
travel autonomy also of 200 km. 


4.22 EVcharging equipment 


There are four basic types of battery chargers (SILVA, 2014): 

Type 1: (i) Domestic, single-phase, for slow time charge (— 8.0h for a 24 kWh battery) 
with 3.5 kW (164/220 Vac) power without end of charge control signal (pilot control); (ii) 
Non-domestic, single-phase, for slow time charge (- 8.0 h for a 24 kWh battery) with a 
power of 3.5 kW (16A/220 Vac) with control in compliance with IEC-309-2 standard; (iii) 
Non-domestic, three-phase, for slow time charge (- 4.0h to 6.0h for a 24kWh battery) with 
11.0 kW power (Vac) with pilot control signal, complying with the IEC-309 standard -2; 

Type 2: (i) Non-domestic, for semi-fast time charge (-2.0h for a 24 kWh battery), 
single-phase, with 7.4 kW power (in Vac at 324) or single-phase, with 14.5 kW power (in Vac 
at 63A); (ii) three-phase, with power of 22 kW (in Vac to 32A); all options with pilot control 
signal complying with SAE 1772 standard; 

Type 3: (i) Non-domestic, for semi-fast charge (-2.0h for a 24 kWh battery), single- 
phase, with 7.4 kW power; (ii) or three-phase, with a power of 22 kW (in Vac, 324), with pilot 
control signal in compliance with the SAE 1772 standard; 

Type 4: (i) Non-domestic, for quick time charge (-20.0 to 30.0 minutes, for a 24 kWh 
battery) in Vac (250 Vac at 95A) (ii) or in Vec (400 Vac at 60A ). 

The EV charging equipment can be installed in places such as homes, businesses 
centers, parking lots, highways and shopping centers, among others. The residential ones 
are for slow time charging, the semi-fast ones for public places and in companies and, the 
fast ones, for charging stations on streets, highways, shopping centers and parking lots 
(LEITE, 2017). 

In Brazil there are already a number of charging networks in operation and others 
under installation processes. The BMW manufacturer, in partnership with the local energy 
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concessionaire EDP, installed some charging points on the Dutra highway, which connects 
São Paulo to Rio de Janeiro. In addition to BMW, EDP, in partnership with the company 
Findes, is also developing a network of charging points in the Espírito Santo state. Paraná 
is another state that will have a large network of charging posts on the highway connecting 
the Port of Paranaguá to the Foz do Iguaçu city (SOUZA, 2019). The “PlugShare” tool is a 
software application that indicates locations of charging posts and is now available in Brazil 
(PlugShare, 2019). 

The city of São Paulo has around 50 charging points (2018). However, there are 
initiatives ongoing by EV manufacturers, such as BMW, which began installing about 80 
charging posts on commercial points spread across the states of São Paulo, Rio de Janeiro, 
Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina and the Federal Districtin Brasília (TEIXEIRA, 2018). 

Regarding the number of recharging points ZEMOGINSKI (2018) cite an example 
on what happens in the city of Shenzhen, China, for taxis and electric buses. To make 
the operation of the fleet of 12,600 taxis in the city feasible, 500 recharging equipment 
were made available, distributed at the passenger waiting points. For the 17,000 buses, the 
city created bus garages with more than 5,000 slow chargers, distributed in groups of 510 
charging stations (Table 5). 


City/ Charging point EV per recharging 


EV Region EV(Units) (Units) Installation Logistic post 
Type 
Hype ZEMOGINSKI (2018) Hypothesis by Authors; ZEMOGINSKI (2018) 
Bording waiting points: 400 Cas 
(Hypothesis) with 31,5 taxis pp 
(average) and set of 1,25 ER 
Taxi a nen 12.600 eau tape mol (average) charging points in that it is needed 
(China) informed) e : E a time charring 
each one waiting point (with atratoav o uséihá 
time charring strategy to use the id osts) 
charging posts) ging p 
Ev Fo Garages: 10 (Hypothesis), with 3,4 (Nota: tem que 
Urban Shenzhen 17.000 dia in average of 1700 buses and set haver estratégia 
Bus (China) , of 510 charging points on each de compartilha- 
sets of 510 
unities one mento) 


Table 5. Logistic of charging points installation for taxis and urban buses - Shenzhen 


Source: Authors, based on: Hypothesis taken by the Authors; ZEMOGINSKI, 2018. 


42.3 Energy efficiency 


Energy intensity or energy consumption of a system are generic terms that define 
the relationship between the energy consumed (system input) and a production unit (useful 
output). This relationship is also known as the consumption rate. The inverse relationship 
of energy consumption defines the Energy Efficiency rate with cet paribus conditions of 
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capacity to perform work: an increase in the consumption necessary to produce the same 
useful output (perform the same work) reduces the energy efficiency of the system. (DE LA 
RUE DU CAN, 2010; ISO 50001: 2011; PATTERSON, 1996; VUCHIC, 2007). 

On urban passenger transportation field, energy consumption is usually measured 
by the relationship between the energy consumed and the number of passengers (p) 
transported between points of origin and destination. The relationship metrics can be, for 
example, kWh/p-km, or joules-p-km, or liters (l) of fuel per passenger transported per km 
(I/p-km). Accurate figures on energy efficiency are difficult to estimate due to the number 
of factors that affect the calculations. These factors are, for example: the scope of the 
assessment (the whole system? Only vehicles? Vehicles plus the road infrastructure? Etc.); 
types of energy; vehicle characteristics; rolling track characteristics (technology and layout); 
operational aspects (expressways, locations and operating regimes); energy consumed by 
vehicles outside the normal operating scenario (for example, when they are in maintenance 
workshops and, then, not transporting passengers); knowledge of the energy consumed 
per vehicle/km for the different loads and influences due to factors external to the direct 
operation of vehicles for the transportation of people (for example, energy consumed by 
maintenance teams with special vehicles) (VUCHIC, 2007). 

As an example of the application of this type of metric, data of the São Paulo Metro 
for 2014 cited that the system: carried an average of 1,110,432,599 passengers on working 
days in the year; its trains covered the equivalent of 18,065,234 km; and were consumed 
in the year in the order of 540,000 MWh in the operation of transportation services. Based 
on these data, the distribution of consumption per passenger in the year was 0.486 kWh/ 
passenger and consumption per km was 29.9 kWh/km (METRÔ, 2014). 

The EV vehicle has an energy efficiency around 50% to 70% for the 100% electric 
configuration, in which the energy losses occur mainly during the process of recharging 
the batteries. The 100% electric EV has less mechanical friction among components when 
compared to the CV, since the electric motor is directly coupled to the wheels. Thus, the 
energy expenditure by distance traveled is lower in the EV compared to the CV. Losses are 
30 to 50% in the electric hybrid VE and 35 to 40% in the fuel cell version (NUNES, 2008). 

In the CV vehicle there are energy losses in the exhaust system (heat loss), in the 
engine cooling system and in all the frictions that occur between the mechanical parts in the 
path from the engine down to the movement of the wheels. In this whole path, the effective 
energy that reaches the CV wheels is about 22% of the energy that is generated in the 
burning of the energy source in the combustion chamber. (NUNES, 2008). 

It should be noted that the technology present in EVs allows configuring options 
to save energy, for example, turning off the engines whenever the vehicle is stopped in 
traffic (technology already available in some CVs and recovering kinetic energy in the form 
of electrical energy during braking, process called regenerative braking. This is possible 
because an electric motor can be reconfigured to operate as an electricity generator and 
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then be able to self-recharge the onboard batteries while braking occurs. The EV, therefore, 
can return energy to the embedded system itself (THEOTONIO & TREDINNICK, 2018). 


4.2.4 Brazilian plan for electricity generation and consumption by 2030 


The offer of electricity in Brazil in the 2030 horizon is known (planned) in the 
documents “National Energy Balance and National Energy Plan 2030” provided by the 
Ministry of Mines and Energy of 2018 (MME/EPE, 2018,a,b — Balanço Energético Nacional 
2018 base 2017; MME/EPE, 2007 — Plano Energético Nacional 2030). 

As the 100% electric EV needs to use electric energy (EE) to recharge its batteries, 
this consumption will demand energy mainly from the National Interconnected System 
(SIN), although there are initiatives of alternative sources for distributed generation. It is 
therefore important that the introduction of EV fleets in cities in Brazil is analyzed together 
with the energy provided by the SIN. 

The National Energy Plan projects in the supply pole the production plus importation 
of EE in the order of 1,194.9 TWh in the year 2030. In the consumption pole, the projection 
is for 1,030.1 TWh. This scenario shows then a strategic reserve of electrical energy in the 
order of 164.8 TWh for that year. 


4.3 Impacts of the 100% electric EV fleet of cars on the MMP in 2019 


The following items inform the vehicle fleet of EV cars on the MMP in 2019 and the 
corresponding eleciricity consumption and CO, emissions. 


4.3.1 Licencings 


Figure 3 shows the historical series of 100% electric cars licensed in Brazil between 
January 2012 and April 2019. This data is published by ANFAVEA - National Association of 
Vehicle Manufacturers, made with data ffom DENATRAN - National Department of Transport 
(ANFAVEA, 2019; DENATRAN, 2020). 


Engenharias: Pesquisa, desenvolvimento e inovação 3 Capítulo 14 


183 


Y=EV(s) 


25.000 


22.524 


20.000 


15.000 


y=694,88x?- 3588,1x+ 4399,8 
R2=0,9491 


10.000 


5.000 


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 


-5.000 


mm EV 100% Electric Cumulative Licences 2012 to 2019 - Brasil 


Polinômio (EV 100% Electric Cumulative Licences 2012 to 2019 - Brasil) 


Figure 3. Car 100% Electrical Licensed in Brasil in 2019. 
Source: Authors, based on ANFAVEA (2019); DENATRAN (2020). 


Adopting the assumption that the MMP has a fleet of cars in the order of 25% of the 
cars of Brazil, then around 5,631 EVs (22,524 x 0.25) were licensed in this region in 2019. 


4.3.2 Electric power consumption 


Through a bottom-up approach and with the assumptions that each EV runs an 
average of 20,000 km/year (Authors) and that EVs typically consume between 0.1 to 0.23 
kWh per kilometer according to THEOTONIO & TREDINNICK (2018), the consumption of 
electric power by EVs running at the MMP in 2019 was in the order of: 


Electrical consumption = 5,631 EVs x 20,000 km x year/VE x 0,23 kWh/km = 
25,902,600 kWh 


4.3.3 Emissions of CO, 


The CO, emission for electricity consumption from the SIN is calculated by 
multiplying the total energy involved by the Emission Factor (EF) by 0.0750 tCO2/MWh, 
an index that is monthly published by the Ministry of Science, Technology, Innovation and 
Telecommunication (MCTIC, 2019). 

Based on the following equation, it is possible to estimate the emissions produced by 
EVs that traveled through the MMP in 2019 in the order of 1,950 tCO,. 
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Emissions = 5,631 (EVs) x 20,000 km ano/VE x 0,23 kWh /km/EV x 0.0750 tCO,/ 
MWh = 1,950 1C0, 


4.4 Impacts of the 100% electric EV fleet of buses on the MMP in 2019 


As done for cars, the following items inform the fleet of EV buses at the MMP in 2019 
and the corresponding electricity consumption and CO, emissions. 

The fleet of 100% electric buses present at the MMP in 2019 is concentrated in the 
cities of São Paulo and Campinas. 

In São Paulo there are fifteen units equipped with on-board batteries (AB, 2019) and 
201 trolleybuses powered with energy captured outside the vehicle through the SIN grid 
with pantographs (SPTrans, 2018). Campinas, in turn, has thirteen units equipped with on- 
board batteries (Diário do Transporte, 2018) and the local City Hall has plans to expand the 
fleet to 400 units in the near future (Diário do Transporte, 2019). 

As the numbers in 2018 and 2019 of electric buses present in the MMP are modest, 
the studies of energy consumption and CO, emissions for this modality of EV will be made 
for the specific scenarios described in the next item. 


4.5 Analysis of impacts in scenarios for the MMP in the horizon of 2030 


The analysis of EV impacts in the 2030 horizon implies firstly estimating vehicle 
fleeis in future periods. Next, electricity consumption and CO, emissions are calculated. 


4.5.1  Diffusion of EVs in Brazil and in the MMP 


The International Energy Agency (IEA) estimates that, in 2030, the global stock of 
electric cars should reach 140 million units, which represents 10% ofthe total light passenger 
vehicle fleet. The “Paris Declaration on Electro-Mobility and Climate Change and Call to 
Action” sets a global goal for the deployment of 100 million electric cars and 400 million of 
two and three-wheel vehicles (electric bikes and tricycles) in 2030 (DELGADO et. al., 2017). 

A recent study carried out in Brazil by FGV Energia shows that the world fleet of 
vehicles for passengers (excluding buses and motorcycles) was 2 million in 2016. The 
number is expected to reach 13 million in 2020 and, in 2030, the study corroborates the 
estimated 140 million, or 10% of the total car fleet. In Brazil, from 2011 to 2016, only 5.9 
thousand electric and hybrid cars were sold (combining combustion and electric engines), 
only 0.3% of the world fleet. Of the total sold in the country, 2,079 were sold in 2016 and the 
Toyota Prius hybrid model accounted for almost 80% of sales, with 1,635 units sold. (FGV 
Energia, 2017; 2018). 

In 2017, the licensed electric or hybrid electric vehicles in Brazil represented 0.2% 
of the nearly 2.2 million of the licensed cars. The Brazilian Association of Electric Vehicles 
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(ABVE) informs, with data ffom 2018, that there are about 10,000 electric or hybrid vehicles 
running in the country. This number is less than 0.03% of the 36 million car fleet. (TEIXEIRA, 
2018). 


4.5.2 Estimated fleets of EVs in Brazil and MMP by 2030 


The methods used by the Authors to estimate EV fleets between 2020 and 2030 are 
those of Linear Regression and BASS. 

Linear Regression is a statistical procedure that has become a widespread tool for 
the development of future product sales trends to allow business managers to plan actions, 
among others, the acquisition of raw materials, expansion of companies in hiring staff and 
estimating profits (McCFEDRIES, 2007; MEDEIROS et. al., 2013). 

In general, Linear Regression analysis is used to determine the relationship between 
a phenomenon that depends on another. For example: the sales volume of a product 
(y) can be dependent on the sales price (x); the sale price of the product can be mainly 
dependent on the amount of assembly hours it requires; or mainly dependent on the cost 
of the necessary raw material. The phenomena are studied by analyzing the interaction 
between the dependent (y) and independent (x) variables. 

After defining the variables for a given case, the regression method allows the analyst 
to: (i) visualize the future general trend of the relationship between “x” and “y” from known 
values of the relationship between these variables in a given period of time; (ii) expand the 
known trend to other “y” values. 

In the case of the article in this paper (y) refers to the number of vehicles that are 
licensed and (x) the time periods in which licensing takes place until the year 2030. 

The steps for applying the Linear Regression model are: (i) collect historical (known) 
data for (y) over a given period of time; (ii) determine the linear equation that describes the 
behavior of (y) as a function of (x); (iii) apply the equation in the future periods of specific 
cases. 

Based on the historical evolution of EVs shown in Figure 3, the Authors” estimate 
for the amount of 100% electric EVs to be licensed in Brazil in 2030 is 598,262 (Figure 4). 

Adopting the 25% national fleet index for MMP, the estimate of EVs to be licensed in 
this region in 2030 is around 150,000 units. 
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Figure 4. Forecast for 100% electrical cars to be licensed in Brazil up to 2030. 


Source: Authors, with Linear Regression method considering the evolution from 2012 to 2019. 


The BASS diffusion model (BASS, 1969) is used to determine the number of sales 
at a certain time based on the coefficients of innovation (p) and imitation (q). They focus on 
the growth (adoption) and spread (diffusion) of new products. 

This model gives a good baseline forecast of long-term sales patterns of new 
products and technologies based on data for: (i) recently launched product that has few 
periods of historical sales data is available; (ii) product were not yet produced, but it is 
similar to existing ones whose sales history is well known. 

In the BASS diffusion model buyers are separated into two groups: innovators and 
imitators. Innovators are buyers who are more receptive to new products and are the first 
ones to buy them, while imitators are buyers who purchase new products based on the 
influence and interaction with others who have already adopted such new technology. 

The mathematical model, known as the BASS Model Principle, is presented in 
Equation (1).The behavioral rationale that supports such equation are (BASS, 1969, p. 217): 

a) Initial purchases of the product are made by both “innovators” and “imitators” 
and the distinction between them is the buying influence. Innovators are not influenced in 
the timing of their initial purchase by the number of people who have already bought the 
product, while imitators are influenced by the number of previous buyers. Imitators “learn,” 
in some sense, from those who have already bought and used the new technology; 

b) The importance of innovators will be greater at first but will diminish monotonically 
along the time; 

c) “p” refers to the coefficient of innovation and “q” the coefficient of imitation.” 
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The model allows the forecaster to determine the probability of a purchase at time t 
given that the individual has not yet previously purchased the product. 


n(b = pm + (q — p) N(t — q/p (N(D)? (1) 


Where 

n(t) = Sales in period (t) 

N(t) = Cumulative sales in period (t) 

m = Total number of buyers in the market 
p = Coefficient of innovation 

q = Coefficient of imitation 


Over the years, the BASS Model Principle has been extended in order to model 
different situations. 

Applied to the case of this study, the BASS model projects the number of “sales” of 
179,297 EVs in 2030 in the MMP, which is an amount very close to that estimated with the 
Linear Regression model. 

Annexes V and VI show more details of these two models and the fleets of EVs on 
forecast in the 2030 horizon. 


4.5.3 Energy and environmental impacis 


The total energy consumption by EV cars is first estimated by the authors to later 
obtain CO, emissions. The assumptions for calculating total electricity consumption and 
emissions are, respectively: 

(i) Electrical consumption for EVs: 


Electrical consumption = number of EVs x 20,000 kWh/km-EV (2) 


(ii) EVs Emissions 
Emissões = Electrical consumption x EF (Emission Factor of CO,) (3) 
Adopted EF: 0,0750 tCO,/MWh 


The power adopted for automobiles is 0.23 kWh/km (THEOTONIO & TREDINNICK, 
2018). As VE buses use more powerful electric motors, it is herein considered double the 
consumption adopted for cars, that is 0.46 kWh/km. Applying these values in equations (2) 
and (3) in different possible situations for the future, six scenarios were analyzed and the 
results are shown in next section. 
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5I RESULTS 


Six scenarios are analyzed. Scenarios 1, 2 and 3 analyzed emissions in cases 
ordered from the smallest to the largest territory, that is, the city of São Paulo, Metropolitan 
Region of São Paulo and MMP. Emission balances resulted out of the replacement of 
vehicular fuels with electric energy. 

In the other scenarios, 4, 5 and 6, the analysis focused on electricity consumption 
and its impacts on the SIN's strategic reserve of energy. 

The results are presented in five items. The first one has the conventional car and 
bus fleets (CVs) licensed at the MMP in 2019 and corresponding fuel consumptions and 
CO, emissions. The second shows aspects of electric vehicles (EVs) technology and figures 
of the Brazilian electricity plan for generation and consumption by 2030. The third show 
impacts of the 100% electric EV vehicles licensed at the MMP in 2019. The fourth shows 
impacts of the fleet of 100% electric buses licensed at the MMP in 2019. Finally, the fifth 
shows the analysis of scenarios. 

Just reminding, the questions that guide the present work are: (1) would the SIN 
system be prepared to supply battery recharges for all estimated EVs to travel on the MMP 
?; (2) what is the maximum number of EV vehicles that could be fueled within the SIN 
strategic reserve limit ?; (3) which scenarios have the greatest reductions in CO, emissions 
due to the replacement of CVs by EVs ?; and, finally, (4) what are the strategies for installing 
electro-posts for recharging EV batteries? 

Following are the analyzes of impacts on total electricity consumption and CO, 
emissions for EVs in the six scenarios selected for EVs to penetrate in the MMP by 2030. 

Scenarios 

Scenario 1: Replacement of CV taxis fueled with ethanol by EVs in the city 
(municipality) of São Paulo (MSP) in 2030. 

This scenario was selected because there is data available in the consulted 
bibliography (ADETAX, 2019; SMT/DTP, 2017) on the number of taxis (34,000 in 2018), 
type of fuel used (ethanol) and average daily mileage that these vehicles travel in the city of 
São Paulo (200 km). In addition, the taxi driver class is covered by public policies to reduce 
the cost of its vehicles for fleet renewal. The State of São Paulo also has regulations that 
reduce taxes for EVs. 

The São Paulo City Hall (MSP) has a database that accounts for the evolution of the 
taxi fleet between 2000 and 2017 (SMT/DTP, 2017). Applying the Linear Regression and 
BASS methods, the fleet in 2030 is estimated at 36,000 units (details in Annexes V and VI). 

The electric energy consumption of EVs and the reduction of emissions by replacing 
VC taxis with EVs in the MSP are shown in Table 6. 
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Scenario Year 2018 


Vehicles Ethanol Consumption Electrical Energy CO, Emissions 
(Taxis) (liter) Consumption (MWh/year) (t) 
Cv 34.000 244.500.000 NA 225.308,00 
Scenario Year 2030 
EV 36.000 NA 165.600 12.420 
CO, balance in the year 2030 212.888,00 


Table 6. CO, effects of replacing CV ethanol taxis with EVs in the city of São Paulo in 2030. 
Source: Authors, based on: ADETAX (2019); MELO (2001); MCTIC (2019); SMT/DTP (2017). 


Note that the reduction in CO, emissions (212,888.00 t) is significant, because 
the electricity consumption from the SIN has a much lower FE, compared to the ethanol 
consumption index. 

Scenario 2: Replacement of CV buses fueled with diesel oil by EVs in the Metropolitan 
Region of São Paulo (RMSP). 

This scenario, like the first one, also has known data regarding: vehicle fleet and type 
and consumption of vehicle fuel used; and it is likely to receive specific attention from the 
government to receive public policies to encourage substitution by EVs, mainly because the 
urban bus system is highly criticized due to the use of diesel oil in large quantities. 

The National Traffic Department (DENATRAN, 2020) has the evolution of the bus 
fleet between 2000 and 2015. Applying the Linear Regression and BASS methods, a fleet 
with 185,226 units is estimated in 2030 (details in Annexes V and VI). 

Electricity consumption and emission reductions by replacing CV buses with EVs are 
shown in Table 7. 


Scenario Year 2018 


; Diesel Electrical Energy co 
Vepielos usas) Consumption (lter) -Consumption (MWh/year) Emissions (t) 
Cv 73.400 3.140.380.199 - 8.469.599,12 
Scenario Year 2030 
EV 185.226 - 127.805,94 715.513,4 
CO, balance in the year 2030 8.341.793,40 


Table 7. Replacement of diesel buses with EVs in the RMSP. 
Source: Authors, based on: DENATRAN (2020); MELO (2001); MCTIC (2019). 


Comparing with Scenario 1, note the much greater reduction (8,341,793.40 t) of CO, 
emissions because it is contemplated with the low FE of electric energy replacing the high 
FE of the diesel oil. 

Scenario 3: Replacement of all flex-fuel vehicles estimated for the MMP by electric 


Engenharias: Pesquisa, desenvolvimento e inovação 3 Capítulo 14 


190 


ones. 

This is a scenario in which all flex-fuel CVs estimated for the MMP in 2030 are 
converted to electric along the period 2021 to 2030. 

The estimate of the Brazilian fleet of this type of CV in 2030 is made by the Authors 
with the application of the Linear Regression method to the total vehicle licenses in the 
national territory (details in Annex IV, Figure AIV-6). Licenses are estimated for 86,880,351 
units. Applying the consideration that 25% of them will be in the MMP, this fleet is 21,720,088 
units. 

Gasoline and ethanol consumption is estimated by keeping the relationship between 
vehicles and consumption in 2019 (Tables 1 and 2). Maintaining that ratio, 21,720,088 CVs 
will be consuming 9,941,482,039 liters of gasoline and 9,907,066,903 liters of ethanol. 
The FEs for gasoline and ethanol are the ones in Table 3. The reduction of emissions by 
conversions to VEs is shown in Table 8. In summary, the case compares two situations 
in 2030: that of flex-fuel vehicles fueled with gasoline and ethanol and that of all of them 
converted into electric vehicles. 


Scenario Year 2018 


Gasoline Ethanol Electric co 
Vehicles Consumption (liters/ Consumption Consumption Emissions (t) 
year) (liters/year) (MWh/year) 
9.941.482.039 - - 26.812.157 
VC 21.720.088 
- 9.907.066.903 - 26.719.339 
Total 1 53.531.496 
Scenario Year 2030 

VE 21.720.088 - - 99.912.405 7.493.430 

Total 2 7.493.430 
Balance in Year 2030 (Total 1 - Total 2) 46.038.066 


Table 8. Replacement of the VC flex-fuel car fleet with VEs on MMP in 2030. 
Source: Authors, based on: DETRAN SP (2018); GESP/SEM (2017). 


This scenario also shows a significant reduction in CO, emissions (46,038,066 t) if 
the entire car fleet at the MMP would to be electric ones in 2030. 

Scenario 4: Energy consumption of the estimated EVs to travel on the MMP. 

The number of private EV vehicles that will be licensed in Brazil by 2030 is estimated 
by the authors at 598,262 units, applying to the historical series of 100% electric vehicles 
licensed in Brazil between January 2012 and April 2019 the Linear Regression and BASS 
methods (details in Annexes IV and V). With the assumptions that 25% of these EVs will be 
circulating in the MMP (150,000 units), traveling 20,000 km per year and consuming 0.23 
kWh per kilometer, the energy consumption will be 690 MWh or 0.69 TWh per year. This 
consumption does not affect the energy reserve of the SIN, which is in the order of 164.8 
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TWh in the year 2030 (MME/EPE, 2007). 

Scenario 5: Energy consumption of all estimated EVs for Brazil. 

Like in Scenario 4, the SIN's strategic reserve is easily preserved. The 598,262 units 
that, traveling an average of 20,000 km per year and consuming 0.23 kWh per kilometer, the 
energy consumption will be about 2.7 TWh a year, far below 164.8 TWh. 

Scenario 6: Energy consumption if all flex-fuel CVs estimated for MMP in 2030 is 
converted to EVs. 

This case is like Scenario 3 in terms of quantity of vehicles (21,720,088), but here 
with attention to electricity consumption. 


Electrical consumption = 21,720,088 (E Vs) * 20,000 (km year/VE) x 0.23 kWh /km-VE 
= 99,91 TWh (4) 


Here, again, the amount of electricity that would to be consumed does not affect the 
SIN reserve. 

After all, the question that still remains open is about the maximum number of EVs in 
Brazil that could compromise the SIN's energy reserve. Within the assumptions established 
for the calculation of the number of EVs, the limit would be a fleet of approximately 35.6 
million units (equation (5)). 


Electrical consumption = 36,000,000(EVs) x 20.000 (km year/VE) x 0.23 kWh /km/VE 
= 165,60 TWh (5) 


Electric Recharging equipment 


Scenarios 1and 2 

Electro recharging units are estimated for scenarios 1 and 2, the conversion of 
36,000 taxis in the Municipality of São Paulo (MSP) and 185,226 buses in the Metropolitan 
Region of São Paulo (RMSP), always in the 2030 horizon. 

For taxis there are about 2,000 passenger pick-up points in the City of São Paulo 
(ADETAX, 2019) which gives an average of 18 vehicles parked in each point. Considering 
the hypothesis that nine of them are parked and the others in service and also that there is 
a sharing of a charger for every two cars, then each point would have three recharging posts 
(Authors' Hypothesis). In total there would be 6,000 recharging posts distributed among the 
2,000 points. The recharging equipment can be, for example, of the semi-fast type. Table 9 
summarizes these figures. 

The fleets of buses inthe RMSP are headquartered in garages in the 39 municipalities. 
Establishing the hypothesis that up to 300 vehicles are accommodated in each garage, the 
city of São Paulo will need 159 garages (to accommodate the biggest fleet) and the other 
cities from one to 14, totaling 620 garages (Authors). If all buses would to be recharging at 
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the same time, 186,000 recharging points would be necessarily. However, considering that 
the fleets would have 100% of units circulating during peak transport periods and 50% in 
valley periods and that there are also units under maintenance, the number of recharging 
points may be lower. It is estimated that half of the points, 93,000, can be installed in banks 
of 150 units in each of the 620 garages (Authors). The recharging equipment can be, for 
example, of the slow type, fueling the buses parked at night or when parked in the garages 
along the day outside the transport peak intervals (Table 9). 


. Recharging 
City/ Region Vehicles RPRM o Installation logistics units per 
EV Rus vehicle 
(Type) 
Source: ADETAX 2019; DETRAN SP 2019; Authors: estimation 
Authors estimation 
Passenger waiting point: ' 
São Paulo 6.000 (slow to | 2.000 (with an average of 18 q e 
Taxi City 36.000 medium time taxis each and a bank of 3 ie sharin 
(MSP) charging) recharging unit in each one — strate e 
semi-fast charging time) 9y 
é Garages: 620 (estimated), . 
Urban ed 93.000 with an average of 300 buses E am 
p 185.226 (slow time and a bank of 150 recharging ; É 
Rus Rroa charging) unit in each one- slow ans 
(RMSP) ing strategy) 


charging time) 


Table 9. Logistics for recharging facilities for taxis and city buses - MSP and RMSP. 
Source: Authors, based on: ADETAX (2019); DETRAN SP (2019). 


Scenarios 3 and 6 


In Scenarios 3 and 6 there are large quantities of 100% electric EV vehicles: 
21,720,088 and 36,000,000 of units. In the view of the Authors, the recharging equipment 
for these high quantities of EVs will have to be installed in different locations, for example, 
in homes, shopping centers, condominium garages, existing filling stations for CVs and in 
parking lots, among others. 

Scenarios 4 and 5 


Scenarios 4 and 5 will deal with small quantities of 100% electric EV vehicles, 
respectively 150,000 and 598,262. These quantities of EVs could have their batteries easily 
recharged with recharging points installed in different locations of the MMP (Authors). 

Energy efficiency 

According to THEOTONIO & TREDINNICK (2018) electric vehicles typically 
consume between 0.1 to 0.23 kWh per kilometer. The same authors report that the average 
consumption for a vehicle equivalent consuming gasoline is 0.98 kWh per kilometer. 
According to these figures, when comparing two equivalent CV and EV vehicles developing 
the same transport service, the EV “stops losing” 0.75 kWh per kilometer traveled. 
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5.1 Comments 


CO, emissions — Reductions due to the substitution of CV by EV 
Figure 5 shows the emission reductions (millions of tons) in ascending order provided 
by the conversions of CV vehicles by EVs described in Scenarios 1, 2 and 83. 


CO, Emission 
50 


46,038 


40 


30 


20 


10 
0,213 
0 
Scenarion 1 - Allethanol Scenario 2 - All diesel Buses Scenario 3-- All flex-fuel CVs 
Taxis are substituted with are substituted with are substituted with 
electricalin MSP: 3,000 | electricalin RMSP: 185,000 electricalin MMP: 
units units 21,720,000units 
EtCO2/10E6 


Figure 5. Reductions on CO, Emissions per Scenarios. 


Souce: Authors. 


Electricity consumption from SIN 


In the scenarios 4, 5 and 6 analyzed, the electricity consumption does not exceed the 
strategic reserve of the SIN planned for 2030. As discussed above, to exceed this reserve, 
figures of the order of 36.0 million EV vehicles would be necessary (Figure 6) 
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Figure 6. Electrical Energy Consumption per Scenario and Limit for SIN. 


Source: Authors. 


61 CONCLUSIONS AND COMMENTS 


6.1 Answers to questions 


Regarding the impacts on the offer of electrical energy supplied by the SIN, in all the 
scenarios surveyed the limits of electricity consumption are below the strategic reserve of 
the 2030 energy planning. Within the assumptions and limits of this study the offer available 
by the SIN would be compromised only in the case of a national fleet of EVs above 36 million 
vehicles. 

EVs have lower CO, emissions than CVs, as shown in Scenarios 1 to 3. Scenarios 
1 and 2 show significant emission reductions, especially scenario 2. Scenarios 1 and 2 
can be promoted by Public Authorities, which have the power to implement policies for the 
conversions of conventional taxis and buses to EV types. Scenario 3 is a bold hypothesis, 
which in addition to demanding public incentive policies to engage the owners of private VC 
cars to opt for the electric models also faces the need of a large infrastructure of battery 
recharging equipment. 

In relation to the best'types and locations of equipment for recharging batteries, these 
equipment can be of the types of slow recharging (8.0 h), medium or semi-fast recharging 
(2.0 to 4.0 h) and fast recharging (in the order of 20.0 to 40.0 minutes) and can be installed 
in different locations, according to specific cases. 

In terms of energy consumption and CO, emissions, the EV: first, itis more efficient 
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than CV due to its specific characteristics, mainly due to the high efficiency of electric 
motors; and it takes the benefit that the Brazilian electric supply is generated substantially 
(in the order of 70%) by “clean” hydroelectric and wind power plants. Efficiency is related to 
the entire motor and traction set, which, due to its fewer mechanical components, provides 
a system with low thermal loss due to mechanical frictions. As the electric motor can be 
mounted directly on the wheels and has instant torque, the system does not require a 
gearbox. There is also the ability to convert and store kinetic energy into electrical, since 
the electric motor can act as a generator, which allows it to participate with electric braking 
when necessary and also recharge the onboard batteries. With proper electronics on board, 
battery consumption can be even optimized, for example, with automatic power off when the 
vehicle is stopped in traffic. 


6.2 Final comments and next steps 


Reminding, the purpose of this article was to analyze energy and environmental 
impacts related to the introduction of electric vehicles in MMP in the horizon of 2030. 
Relevant observations: 


(i) in Scenario 1, the reduction in CO, emissions in the year 2030 would be of the 
order of 213,000 t, in Scenario 2 of 8,342,000 t and, in Scenario 3, of 46,038,000 t. Scenario 
2, in particular, shows that the conversion of diesel CV buses to 100% electric EVs is a very 
interesting case. In it, all CV buses powered by diesel oil are replaced by electric vehicles in 
the Metropolitan Region of São Paulo (RMSP), comprising 39 municipalities. 

(ii) in all scenarios, there is no electricity consumption that compromises the national 
strategic reserve planned in the SIN for the year 2030. The 164.8 TWh reserve projected for 
the year 2030 in the National Energy Plan 2030 would be compromised in the hypothesis 
(theoretical) of an amount of EVs in the order of 36.0 million units. This hypothesis, however, 
is seen by the Authors as far from the diffusion trend identified for EVs in the 2030 horizon. 
It is not the case of the electrical intensity (consumption) observed in the analyzed cases, 
but, for future cases that exceed the 36,0 million EVs, in order not to overload the SIN 
system during vehicle recharging periods, regulatory policies could be put in place, such as: 
applying differentiated taxes on kWh to direct recharges outside peak consumption hours 
for various other social services; there is also the possibility of recharging equipment to 
be powered outside the SIN system, such as, for example, the use of alternative energies 
generated by photovoltaic cells or wind powered generators. 


Next steps: 
Improve EV related estimates 


(i) Improve the calculations of CO, consumption and emissions, seeking to make a 
more elaborated time synchronization between the data related to estimating the vehicle 
fleets, electricity consumption and CO, emissions; 

(ii) Follow up on the strategic reserve of the SIN that is currently under review within 
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the ongoing national energy plan forecasting 2050 (MME/EPE); 

(iii) Follow up on vehicle fleet data made available by DENATRAN; the improvement 
of the historical series of cars and buses fleets will make future estimates more robust, 
improving the estimates herein done with Linear Regression and BASS methods; 


Keep improving the estimating fleet model 


(i) The EV dissemination models (Annexes V and VI) must be updated periodically 
according to the evolution of the historical series and any EV parameters that modify the 
innovation and imitation coefficients of the BASS model (e.g. any public incentive policy can 
change the trend of EV adoption); it is also recommended that a market research be carried 
outto investigate the real intentions for people to purchasing and or using electric vehicles for 
the next coming decades and to consider investigating any changes in consumer behavior 
in the automotive market; these are perceptions that can reduce or increase consumption, 
therefore the coefficient of imitation of the BASS model. 


Keep following the EF figures 


(i) The EF provided by the national Electric System Operator is variable and published 
monthly. This electric energy grid (SIN) system considers a mix of renewable and fossil 
energy generation sources to calculate the electrical EF. As most of the electricity generated 
in Brazil comes from hydroelectric plants, good periods of rain are essential. In periods of 
drought, the thermoelectric plants are activated, which impacts (increases) the EF. 
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Supplementary informationassociatedwiththisarticlecanbefoundinAnnexes available 
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Annex | - Topics on Governance and Public Policies for Electric Vehicles (EV). 

Annex II - Evolution of the CV fleet, vehicle fuel consumption and CO, emissions 
between 2018 and 2019 at MMP. 

Annex III - Consumption of gasoline, diesel oil and ethanol in each of MMP's 174 
municipalities. 

Annex IV - CO, emission facior (EF) for gasoline, ethanol, diesel oil and electricity. 
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Annex V - Diffusion of 100% Electric and Hybrid EVs with Linear Regression Model. 
Annex VI - Diffusion of 100% Electric and flex-fuel EVs with BASS Model. 
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RESUMO: A Geomecânica é o estudo 
do comportamento mecânico dos meios 
contínuos. Na indústria de petróleo, 
a Geomecânica se faz necessária 
desde a prospecção até a produção de 
hidrocarbonetos. O presente trabalho visa 
delinear a importância da Geomecânica 
na formação do profissional de engenharia 
de petróleo, destacando as principais 
áreas envolvidas pela mecânica das 
rochas e realizando um mapeamento das 
universidades brasileiras que disponibilizam 
o curso de Geomecânica ou mecânica das 
rochas para os alunos de engenharia de 
petróleo, seja como matéria obrigatória 
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ou optativa em sua matriz curricular. Além 
disso, destaca-se a utilização dessa área 
no ambiente profissional, com uma amostra 
de engenheiros de petróleo formados e 
inseridos no mercado de trabalho. 
PALAVRAS-CHAVE: Geomecânica, 
mecânica das rochas, engenharia de 
petróleo, matriz curricular. 


A REFLECTION ON THE 
IMPORTANCE OF GEOMECHANICS 
FOR PETROLEUM ENGINEERING 
ABSTRACT: Geomechanics is the study 
of the mechanical behavior of continuous 
media. In the oil industry, geomechanics 
is necessary from prospecting to the 
production of hydrocarbons. The present 
work aims to outline the importance of 
geomechanics in the training of petroleum 
engineering professionals, highlighting the 
main areas involved in rock mechanics 
and mapping the Brazilian universities that 
offer the geomechanics or rock mechanics 
course for engineering students. petroleum, 
either as a mandatory or optional subject 
in its curriculum. In addition, the use of 
this area in the professional environment 
is highlighted, with a sample of petroleum 
engineers trained and inserted in the job 


Capítulo 15 


203 


market. 
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11 INTRODUÇÃO 


Na indústria de petróleo, o estudo integrado da geologia, geofísica, petrofísica e 
mecânica das rochas é denominado Geomecânica (SOROUSH, 2013). Essa disciplina 
surge com objetivo de quantificar as respostas da formação rochosa a quaisquer alterações 
em componentes como estado de tensão, pressão de poros e resistência das rochas 
correspondentes. Por sua vez, a definição de tensões e deformações em três dimensões 
para aplicação em um dado campo ou ambiente geológico constitui o que usualmente 
denomina-se modelo geomecânico. Uma vez elaborados, modelos geomecânicos são 
usados em diversas etapas na indústria mineral (BRITO et al, 2011) e na indústria petrolífera 
desde a prospecção até a produção de hidrocarbonetos. 

Em atividades do cotidiano, o engenheiro irá lidar com situações que exigem um 
conhecimento, pelo menos, básico acerca do que o geólogo ou geofísico fazem. No entanto, 
muitos não estão preparados para se comunicar com tais profissionais pela limitação de 
conhecimento em determinado assunto. 

No Brasil, a demanda por profissionais que trabalham na exploração e produção 
de petróleo tem sido crescente. Desde 2006, quando os reservatórios do Pré-Sal foram 
descobertos, a oferta do curso de Engenharia de Petróleo no país por instituições públicas 
e privadas aumentou consideravelmente, como constatado por Cabral et al (2012). 

As propriedades reológicas do sal e das rochas-reservatório carbonáticas presentes 
no Pré-Sal trazem desafios diferenciados para os engenheiros de petróleo, com destaque 
para as atividades que envolvam conhecimento do comportamento dos maciços rochosos 
às diversas solicitações, em especial durante as fases de perfuração e produção de 
petróleo. Neste contexto, as empresas buscam cada vez mais profissionais capazes de 
entender e de aplicar em seu cotidiano os saberes e práticas do campo de conhecimento 
da Geomecáânica. No entanto, esse estudo da integração da geofísica, geologia estrutural, 
mecânica das rochas e modelagem e simulação matemática, podem não estar consolidado 
em sua área de formação profissional. 

O presente trabalho busca enfatizar a pertinência e a relevância dos estudos sobre a 
Geomecáânica, destacando a vasta gama de aplicações deste campo do saber na indústria 
do petróleo; também tem como objetivo efetuar o levantamento quantitativo dos cursos de 
graduação em Engenharia de Petróleo que fornecem cursos relacionados à Geomecânica 
e, por fim, realizar uma investigação exploratória sobre a compreensão que profissionais da 


indústria possuem sobre a importância dos conhecimentos relacionados à Geomecânica. 
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21 METODOLOGIA 


Para se atingirem os objetivos deste trabalho, com um melhor entendimento da 
importância da Geomecânica para a Engenharia de Petróleo, são devidamente apresentadas 
as aplicações desta disciplina para esta área de estudo. 

Adicionalmente, foram realizadas duas pesquisas: a primeira com o objetivo de se 
verificar o ensino de Geomecânica nas unidades acadêmicas nacionais em que se oferece 
a formação em Engenharia de Petróleo e; a segunda para se compreender como os 


profissionais da indústria já formados pensam em relação à Geomecânica. 


2.1 Aplicações da Geomecânica na Indústria de Petróleo 


A utilização de modelos baseados em conhecimentos da Geomecânica ocorre em 
todas as etapas de um processo de exploração e produção de hidrocarbonetos. Neste 
tópico são apresentadas as aplicações da Geomecânica na Engenharia de Petróleo. 


2.1.1 Análise de Bacias 


A análise de bacias compreende o estudo da origem, evolução e inversão de 
bacias (ALLEN & ALLEN, 2013). Entender a história geológica da deposição de uma bacia 
é ferramenta fundamental para o desenvolvimento da exploração de óleo e/ou gás de 
uma determinada região. O desenvolvimento e evolução de bacias têm sido modelados 
numericamente baseados em dados geológicos e estruturais. 

Entretanto, existem poucos modelos de análise de bacias que levam em 
consideração as alterações no regime de tensões. Essas alterações, tanto durante a 
formação das bacias, como no período de exploração, influenciam a geração, migração, e 
acumulação de hidrocarbonetos, por alterarem a permeabilidade e, consequentemente, a 
transmissividade hidráulica do reservatório. A modificação do regime de tensões pode, por 
exemplo, ocasionar a perda de capacidade selante de falhas e fraturas, o que compromete 
a integridade do sistema rocha-reservatório. 

A geração de falhas e sua influência na migração e acumulação de fluidos em uma 
bacia são condicionadas pela distribuição e magnitude de tensões “in situ”. Por isso, a 
estimativa de geopressões é fundamental na etapa exploratória. 


2.1.2 Reativação de falhas em reservatórios 


As falhas em um reservatório de petróleo podem representar uma ambiguidade. Se, 
por um lado, tais falhas atuam como selantes que impedem o escape indesejável de fluidos 
dos reservatórios para outras locações, por outro, elas podem atuar como o caminho de 
migração desses fluidos, se reativadas. 

Um dos grandes desafios na exploração de um reservatório de petróleo é a 
identificação e a caracterização das falhas naturais presentes no mesmo. A geologia 
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estrutural tem sido uma ferramenta imprescindível aos profissionais da área que atuam na 
caracterização mecânica desses reservatórios. 

O estudo das falhas permite identificá-las como permeáveis ou não-permeáveis e 
com isso verificar a capacidade de acumulação de fluidos de petróleo na rocha reservatório. 
Para tais tipos de reservatórios, uma grande preocupação é a possibilidade de reativação 
de falhas. Assim sendo, o engenheiro de petróleo precisa estimar o risco de reativação 
dessas falhas e, por isso, os critérios de falha de Morh-Coulomb são frequentemente 
utilizados para tal objetivo. 

Visto que a reativação de falhas pode acarretar sérios problemas, com consequências 
econômicas e ecológicas, as companhias do setor petrolífero têm investido em modelagens 
Geomecânicas 3D e 4D para garantir a integridade dos seus reservatórios, fazendo-se 
necessário, ao engenheiro de petróleo que almeje trabalhar em tais companhias, o bom 
entendimento de mecânica das rochas. 


2.1.3 Estabilidade de poços 


Nauroy (2011) enfatiza as aplicações da Geomecânica em diversas operações na 
indústria de petróleo e destaca como a Geomecáânica pode otimizar a perfuração de poços. 
De acordo com este autor “alcançar máxima eficiência em condições normais e resolver 
problemas sob condições excepcionais que podem eventualmente danificar a broca, em 
particular” são as duas principais preocupações que drillers, profissionais responsáveis 
pela perfuração, têm em seus projetos. 

Na perfuração, a trajetória dos poços está relacionada com a estabilidade mecânica 
da formação. No projeto de perfuração, a trajetória do poço é determinada pelo regime 
de deformação a que um determinado reservatório está submetido. Por exemplo, quando 
um campo está submetido a um regime de deformação extensional, que propicia o 
desenvolvimento de falhas normais, a direção mais estável para a perfuração é na direção 
da tensão horizontal mínima, pois, nesta direção, as tensões atuantes na parede do poço 
terão uma menor tensão diferencial, o que resulta em menor possibilidade de colapso 
provocado por fraturas geradas por cisalhamento. 

Cheatham Jr. (1984) estudou a importância de se manter a estabilidade de poços 
durante a perfuração, destacando causas de instabilidades, tais como: presença de água 
nos folhelhos, a pressão no poço maior que a pressão de fratura ou menor que a pressão de 
colapso. Este aspecto é importante tendo em vista que, quando a rocha é removida durante 
a perfuração, tensões passam a atuar na parede do poço tendendo a restabelecer um novo 
equilíbrio, causando então desmoronamentos se não for utilizado fluido de perfuração com 
peso adequado para conter o colapso da rocha. 

Um apropriado entendimento do estado de tensão em subsuperfície torna-se 
extremamente necessário e permite ao engenheiro de petróleo estimar ou calcular 
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parâmetros estáveis para um projeto de perfuração. 


2.1.4 Análise de Permeabilidade 


A permeabilidade é definida por Thomas (2004) como “a medida da capacidade 
de uma rocha permitir o fluxo de fluidos”. Para que a extração de hidrocarbonetos exista, 
é preciso que a rocha permita o fluxo de fluidos através delas. A permeabilidade foi 
equacionada por Henry Darcy no início dos anos 1800, que constatou que a permeabilidade 
é diretamente proporcional à vazão. Ou seja, quanto mais permeável a formação, maior 
será o fluxo de hidrocarbonetos e consequentemente, maior a produção. 

Por essa razão, a permeabilidade é um dos fatores que mais influenciam na produção 
de hidrocarbonetos. Assim, um estudo desse parâmetro é essencial para a viabilização 
da exploração de determinado campo de petróleo. Existem inúmeras correlações para o 
estudo da permeabilidade, porém, poucos projetos consideram sua variação pela mudança 
dos estados de tensão e deformação da rocha matriz. Para uma análise completa 
da porosidade e da permeabilidade absoluta, alguns efeitos geomecânicos como a 
compactação e estresses horizontais devem ser levados em conta. 

Modelos de reservatórios que utilizam de métodos numéricos como ferramenta 
de simulação atualizam a permeabilidade da formação de acordo com os estresses e 
deformações sofridos pela rocha, assim como a variação da pressão de poro. 


2.1.5 Simulação de Reservatórios 


O comportamento de um reservatório depende tanto das propriedades do fluido 
quanto do meio poroso ali presente (SARAIVA,2010). Deformações rochosas causadas por 
tensões e deformações realizadas pelas camadas superiores à zona de interesse podem 
afetar diversos parâmetros, como a porosidade, permeabilidade, pressão de poro, e a 
compressibilidade do reservatório, influenciando o escoamento de fluidos. 

A simulação de reservatórios utiliza softwares que tentam prever características 
do comportamento do fluxo multifásico de fluidos através de meios porosos. Entretanto, 
a maioria desses programas negligencia ou simplifica os parâmetros geomecânicos 
fundamentais que podem afetar a produtividade do reservatório, tendo como único padrão 
a compressibilidade dos poros. 

Contudo, somente esse padrão não é suficiente para determinar o comportamento 
do reservatório. Outros comportamentos como mudança nas tensões e pressão de poros 
devido a forças ativas por camadas superiores devem ser considerados nas simulações. 
A interação da Geomecânica com a simulação de reservatórios vem crescendo muito 
na última década, principalmente em casos de óleos pesados, fraturamento hidráulico e 
reservatórios compactados. Isso ocorre porque o estudo da relação entre a extração de 
fluido e a deformabilidade do reservatório traz uma visão mais abrangente dos fenômenos 
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físicos que ocorrem em reservatórios deformáveis. 

Na simulação do reservatório, a Geomecânica se faz presente gerando uma 
estimativa acurada da magnitude e orientação do campo de tensões, essenciais durante a 
produção e abandono de um poço. 


2.1.6 Estimulação de Poços 


A estimulação de poços é caracterizada por uma série de técnicas que têm como 
principal objetivo maximizar a produção de um poço (ZHANG et al, 2009), aumentando 
a produtividade da formação pela criação de canais condutivos ou correção de danos 
causados durante a perfuração e completação. 

Um dos métodos mais utilizados atualmente em reservatórios de baixa permeabilidade 
é o fraturamento hidráulico. Esse método consiste na injeção de um fluido fraturante 
com pressão acima da pressão de fratura, juntamente com um agente de sustentação, 
ou propante, que mantém a fratura aberta, sendo que o processo de abertura da fratura 
depende de parâmetros mecânicos da formação. O projeto, ou design, de um fraturamento 
hidráulico deve ser antecedido por um estudo geomecânico prévio, para evitar perda de 
controle do fraturamento, além de eventuais danos e efeitos negativos ao reservatório. 


2.1.7 Métodos de Recuperação de Hidrocarbonetos e Enhaced Oil 
Recovery (EOR) 


A injeção de fluidos em reservatórios para aumentar o fator de recuperação, quando 
se usam métodos de recuperação secundária e EOR, pode alterar o estado de tensão in 
situ e levar à reativação de falhas. Isso ocorre porque a injeção de fluidos altera a pressão 
de poros que está relacionada às tensões efetivas e alteração das tensões diferenciais. 
O uso de critérios de falha, como o de Morh-Coulomb, mostra a iminência do risco de 
reativação de falhas. 

Pereira et al (2010) constataram reativações de falhas provocadas pela injeção de 
fluidos para a recuperação de petróleo em reservatórios. De fato, para que se considere 
a adoção de métodos secundários de recuperação de petróleo, são necessárias diversas 
modelagens para se avaliar a viabilidade econômica de continuar a produção. Os métodos 
mais avançados de recuperação requerem uma análise mais detalhada do comportamento 


mecânico da região. 


2.2 Universidades brasileiras que oferecem Geomecânica 

Segundo Pizzol (2014), a Geomecânica ficou por décadas sendo negligenciada ou 
dada pouca importância. 

Apesar da Mecânica das Rochas ser de extrema importância em muitas áreas da 
indústria de petróleo, tais como perfuração, produção e engenharia de reservatório, esta 
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área ainda é vista como um campo complexo e restrito a alguns profissionais. Por isso, o 
curso de Geomecânica ainda não está incluso em muitos cursos de Engenharia de Petróleo 
do Brasil. 

Um mapeamento com trinta e seis universidades que oferecem o curso de Engenharia 
de Petróleo foi realizado, mas apenas vinte e sete disponibilizavam a matriz curricular em 
sua página institucional. Dentre as que apresentavam matriz curricular, foi realizado um 
mapeamento de disciplinas que envolviam Geomecânica, muitas vezes nomeada mecânica 
das rochas. A análise dos resultados é discutida na seção 3 desse trabalho. 

Utilizando-se da ferramenta de pesquisa online, o SurveyMonkey, foi possível reunir 
respostas de profissionais que atuam como engenheiros de petróleo na indústria e também 
no meio acadêmico. 

Seis perguntas foram elaboradas com o objetivo de verificar o que tais engenheiros 
entendem acerca da disciplina e se os mesmos já a estudaram, ou utilizaram ou utilizam 
Geomecânica aplicada em suas respectivas áreas de atuação. Vinte e cinco engenheiros de 
petróleo de sete universidades responderam o questionário dentre as quais Universidade 
Federal Fluminense e Universidade Federal do Rio de Janeiro tiveram maior participação 
com 19 formulários completos. Tais resultados serão discutidos na seção 3 desse trabalho. 


31 RESULTADOS E DISCUSSÃO 


3.1 Análise das Universidades Brasileiras que Oferecem Geomecânica 


Dentre as trinta e seis universidades analisadas, apenas vinte e sete disponibilizavam 
a matriz curricular em seu site. 

Os Gráficos 1 e 2 apresentam os resultados das grades curriculares estudadas. Do 
espaço amostral de vinte e sete instituições, apenas nove oferecem a disciplina específica 
de mecânica das rochas e/ou Geomecânica. Além disso, oito instituições não oferecem 
nenhuma disciplina diretamente relacionada à Geomecânica, como, por exemplo, geologia 
estrutural, métodos geofísicos ou métodos não sísmicos de exploração. Em outras 
palavras, mais da metade dos cursos de Engenharia de Petróleo não disponibilizam a 
disciplina e cerca de 30% das instituições sequer apresentam disciplinas que envolvem a 
área de maneira direta. 
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m Disciplina Obrigatória 
E Disciplina Optativa 
E Não oferece 


E Semiinformação 


Gráfico 1 — Cursos de Engenharia de Petróleo que oferecem a disciplina de Geomecânica ou Mecânica 
das Rochas. 


E Somente Geomecânica 


E Disciplinas Relacionadas 


E Geomecânica e Disciplinas 
Relacionadas 


E Nenhuma Disciplina 
Relacionada 


Gráfico 2 — Cursos de Engenharia de Petróleo que oferecem Disciplinas Relacionadas a Geomecânica. 


3.2 Análise da opinião dos engenheiros em relação à relevância da 
Geomecânica 

As perguntas elaboradas e disponibilizadas online no SurveyMonkey e respondidas 
completamente por 19 pessoas, foram: Você sabe o que é Geomecânica? Você já estudou 
Geomecânica, Geologia Estrutural ou Mecânica das Rochas na faculdade? Qual sua área 
de atuação na indústria de Petróleo? Você já utilizou ou utiliza Geomecânica em sua área 
de atuação/trabalho? Você acredita que o estudo de Geomecáânica aplicado a Engenharia 
de Petróleo seja importante? 

Nessa pesquisa, 92% das pessoas afirmaram saber o que é Geomecânica. 
Possivelmente, os dois engenheiros que não sabem do que se tratava essa disciplina 


tenham estudado em universidades em que a matriz curricular inicial não tenha favorecido 
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o ensino de Geociências, e podem também hoje atuar em áreas que não exigem tal 
conhecimento aprofundado. 

Segundo o Gráfico 3, apenas 40% dos engenheiros de petróleo não estudaram 
Geomecânica, geologia estrutural ou mecânica das rochas na faculdade, mas, ao 
se relacionar a segunda pergunta à primeira, a maioria sabe do que se trata devido a 
conhecimento posterior, seja no mundo do trabalho, seja em estudos específicos pós- 
universitários. 


Gráfico 3 — Engenheiros que estudaram Geomecânica, mecânica das rochas ou geologia estrutural na 
faculdade. 


As 3 principais áreas de atuação dos engenheiros que responderam a essa pesquisa 
Survey são i. Ensino e Pesquisa (28.57%); ii. Operações/Produção de Petróleo (23.81%), 
e iii Dinâmica e Descrição de Reservatórios (19.05%). As outras duas áreas para as 
quais havia opção de resposta, “Perfuração e Completação” e “Planejamentos e Projetos”, 
tiveram poucos respondentes, o que pode estar relacionado, por exemplo, à situação de 
constrangimento e restrições de investimentos pela qual, atualmente, passa a indústria de 
petróleo, reflexo da recessão econômica do país. 

Ademais, com baixos preços do petróleo no cenário internacional, tornam-se 
inviáveis investimentos em novos projetos de pesquisa e exploração. Sendo assim, muitos 
profissionais tiveram que voltar às universidades e academias devido à queda na taxa 
de empregabilidade, o que explica o alto número de profissionais atuando em Ensino e 
Pesquisa, em especial em projetos associados a cursos de mestrado e doutorado. 

Quando foi perguntado se tais profissionais já utilizaram de Geomecânica em suas 
respectivas áreas de atuação, 6 em cada 10 engenheiros de petróleo responderam que 
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sim, isto é, utilizam definições e aplicações dessa disciplina em seu cotidiano de trabalho, 
o que mostra que a quantidade de aplicações da Geomecânica é, portanto, vasta para a 
indústria petrolífera. 

Por fim, a última pergunta da pesquisa survey indagou se o estudo de Geomecânica 
é importante ou não para engenharia de Petróleo (Gráfico 4). 

De acordo com o Gráfico 4, 92% dos engenheiros responderam positivamente a esta 
questão. Dois engenheiros responderam não à pergunta. Esta situação mostra a coerência 
entre perguntas e respostas, pois, na primeira questão, dois engenheiros responderam não 
à pergunta “Você sabe o que é Geomecânica?”, o mesmo número de respostas negativas à 
pergunta “Você acredita que o estudo de Geomecânica aplicado a Engenharia de Petróleo 
seja importante?” 


E Sim 


m Mais ou Menos 


Gráfico 4 — Engenheiros que acham importante o estudo de Geomecânica 


41 CONCLUSÕES 


A exploração de hidrocarbonetos envolve um estudo integrado de diversas 
disciplinas e não se pode negar a necessidade de boa comunicação entre os profissionais 
que trabalham em um mesmo projeto. A Geomecânica tem potencial para propiciar esta 
integração, permitindo aglutinar os conhecimentos da engenharia aos conhecimentos 
teóricos e práticos de geólogos e geofísicos, a fim de facilitar os estudos nas etapas de 
exploração e produção de petróleo. Verificou-se neste artigo que as principais áreas de 
atuação do engenheiro de petróleo estão atreladas ao estudo de Geomecânica, tornando 
o ensino dessa disciplina crucial à formação acadêmica deste engenheiro. Essa ideia 
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também se destacou na opinião dos profissionais atuantes no mercado de óleo e gás 
acerca do tema. 

Diversas universidades com o curso de Engenharia de Petróleo têm entendido que 
há uma necessidade de se aprimorar o ensino nessa área, incluindo tal matéria em suas 
grades curriculares, mas na maioria das vezes é dada apenas como uma opção ao aluno. 

A Geomecânica deveria ser uma disciplina base para a formação do Engenheiro de 
Petróleo, assim como cálculo, física, geologia e outras disciplinas. 

A inclusão desse campo de conhecimento como uma disciplina específica não só 
aumenta a perspectiva de atuação do aluno em relação a diversas áreas citadas neste 
trabalho, como também facilita o entendimento de diversos fenômenos desde a simulação 
de reservatório até a produção de hidrocarbonetos. 
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RESUMO: Como o concreto armado é 
um mecanismo de construção bastante 
utilizado no Brasil, tem-se uma quantidade 
significativa de estruturas que apresentam 
o seu desempenho sendo ameaçado 
e comprometido devido a aparições de 
patologias. Sendo o fenômeno da fissuração 
uma anomalia que surge de maneira mais 
frequente em estruturas de concreto armado, 
é imprescindível que haja aperfeiçoamento 
de estudos sobre esse tipo de patologia 
para que se tenha um controle eficaz desta 
afim de não haver danos graves a ponto 
de prejudicar a funcionalidade, segurança, 
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aparência, durabilidade e desempenho 
da edificação. Em virtude disso, neste 
trabalho estudou-se de forma criteriosa, 
baseando-se em literaturas, algumas das 
características dessas fissuras incluindo 
possíveis causas, suas origens e técnicas de 
resolução de forma a agregar informações 
na identificação do correto diagnóstico 
desta patologia com a finalidade de servir 
de base para pesquisas futuras. Mas para 
isso, primeiramente, foi feito uma revisão 
bibliográfica sobre as causas e origens das 
patologias em geral de modo a reforçar 
o entendimento quanto à manifestação 
dessas anomalias que se tornaram uma 
problemática no âmbito da construção civil. 
Chegou-se ao conhecimento que a fase 
mais importante do estudo é o diagnóstico 
que, se for equivocado, resultará em 
intervenções inúteis. 

PALAVRAS-CHAVE: Fissuras. Patologias. 
Concreto armado. 


11 INTRODUÇÃO 

As fissuras são aberturas que têm 
uma participação importante no quesito 
de funcionar como veículo condutor de 
agentes agressivos à estrutura. Estas 
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afetam a superfície do concreto e ocorrem no instante em que as deformações sofridas por 
este elemento estrutural ultrapassam as deformações críticas. 


“* Em todas as construções, que tem sua estrutura executada em concreto, 
fissuras podem surgir depois de anos, dias ou mesmo horas. As causas 
destas fissuras são várias e de diagnóstico difícil. O termo fissura é utilizado 
para designar a ruptura ocorrida no concreto sob ações mecânicas ou físico- 
químicas. ” (FIGUEIREDO, 2005). 


“A fissuração nos elementos estruturais de concreto armado é causada pela 
baixa resistência à tração do concreto. Apesar de indesejável, o fenômeno 
da fissuração é natural (dentro de certos limites) no concreto armado. 
O controle da fissuração é importante para a segurança estrutural em 
serviço, condições de funcionalidade e estética (aparência), desempenho 
(durabilidade, impermeabilidade, etc.). Deve-se garantir, no projeto, que as 
fissuras que venham a ocorrer apresentem aberturas menores do que os 
limites estabelecidos considerados nocivos. Pequenas aberturas de fissuras, 
mesmo sem colocar em risco a durabilidade da estrutura, podem provocar 
alarme nos usuários leigos pelo efeito psicológico. Assim, a abertura máxima 
das fissuras, sem prejudicar a estética ou causar preocupação nos usuários 
depende da posição, profundidade, finalidade da estrutura, distância do 
observador, etc. ” (SILVA, 2003). 


“O que se espera em uma estrutura de concreto armado é que esta cumpra 
requisitos mínimos de segurança, funcionalidade e aspecto estético que lhe 
sejam exigidos em função das ações e influências ambientais que venham a 
atuar sobre a mesma durante sua vida útil. “ (REIS E LOPES, 2006). 


Porém, devido a determinados problemas patológicos, o que se tem visto, é uma 
grande degradação dessas estruturas nos últimos anos. 

Muitas das interações que ocorrem entre os elementos que constituem o concreto 
armado (cimento, areia, brita, água e aço), com os aditivos e os agentes externos, resultam 
em irregularidades na referida estrutura que podem comprometer a sua eficiência, provocar 
efeitos estéticos indesejáveis ou causar desconforto psicológico nos usuários. 

É a partir destes “sintomas” que se inicia o processo de análise das respectivas 
causas e origem do fenômeno patológico, primordial para a correta identificação do 
problema. O correto é que as patologias do concreto armado sejam evitadas ou, então, 
tratadas de tal forma para que não ocorra perda da estrutura ou de peças estruturais. 

É importante ressaltar que as normas procuram incorporar medidas intensas — 
critérios de durabilidade -, que se baseiam nos meios pelo qual o concreto (expansão e 
corrosão) e o aço (corrosão) deterioram-se. Assim, as principais medidas de prevenção 
estão relacionadas a esses critérios juntamente às sugestões para projeto e execução da 
obra. 

A norma NBR 6118 (2014), no item 7.3, ainda cita outras recomendações que são 
importantes na busca da durabilidade de uma estrutura, no que diz respeito às formas 
arquitetônicas e estruturais: 


a) Disposições arquitetônicas ou construtivas que possam reduzir a durabilidade da 
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estrutura devem ser evitadas; 


b) Deve ser previsto em projeto o acesso para inspeção e manutenção de partes 
da estrutura com vida útil inferior ao todo, tais como aparelhos de apoio, caixões, 
insertos, impermeabilizações e outros. 
Nas estruturas, a vida útil está diretamente relacionada à durabilidade e ao 
desempenho do concreto. 


“* Tradicionalmente, a durabilidade de uma estrutura de concreto tem sido 
considerada através de regras implícitas, de modo determinístico, por 
intermédio de fatores como cobrimento mínimo, relação água/aglomerante 
máxima, limitação de abertura de fissuras, tipo de cimento, tipo de aditivo, etc. 
Estes valores são tomados a partir de pesquisas de laboratório ou de campo 
e lições oriundas da experiência prática. Os resultados que se tem obtido 
com este procedimento leva, em geral, a um grau satisfatório de durabilidade, 
mas com variações significativas (positivas ou negativas) devido à grande 
influência das condições reais do meio ambiente envolvente e do concreto 
real colocado nas peças estruturais. “ (ISAIA, 2001). 


Com isso, a fase mais importante no processo de determinação de patologias que 
inferem na durabilidade e, consequentemente, na vida útil do concreto é o correto diagnóstico 
para, assim, agir-se de modo eficiente propiciando uma recuperação adequada ao tipo 
de problema apresentado. Pois, se for de maneira equivocada, resultará em intervenções 
impróprias, que pode dificultar possíveis estudos futuros. A utilidade do tratamento ou da 
solução só pode ser confirmada quando se há uma resposta aceitável e convincente da 
estrutura ao tratamento. 

Em face ao exposto, este trabalho tem o objetivo de contribuir com sugestões úteis 
para se determinar o correto diagnóstico da patologia de fissura que aparece fluentemente 
em estruturas de concreto armado baseando-se nas suas possíveis causas e origens de tal 
modo a servir de embasamentos para pesquisas futuras. 


21 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 


2.1 Causas e origens das patologias 


Para distinguir as causas que provocam o surgimento de patologias no concreto é 
preciso observar a forma que ocorre a manifestação que, normalmente, é tida em partes 
externas das estruturas. Mas, há partes externas que não são perceptíveis, como é o caso 
de fundações, arrimos, piscinas, dentre outros, que estão parciais ou totalmente enterradas; 
as faces internas das juntas de dilatação; e as do interior de galerias e reservatórios. Nesses 
locais citados anteriormente, o problema só é detectado se for identificado por inspeções 
que forem programadas e executadas especificadamente. 

De forma a exemplificar, as manifestações a seguir podem indicar a existência de 
patologias no concreto: 
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Fissuras e Trincas; 

Desagregação; 

Erosão e Desgaste; 

Disgregação (Desplacamento ou Esfoliação); 
Segregação; 

Manchas; 

Eflorescência; 

Calcinação; 

Flechas Exageradas; 

Perda de Aderência entre concretos (nas juntas de concretagem); 
Porosidade; 


Permeabilidade. 


Os aspectos que influenciam na origem de uma patologia são a etapa da vida 


da estrutura em que surgiu e a predisposição para que agentes desencadeassem seu 


processo de formação. As origens das anomalias mais comuns do concreto são: 


Defeitos de projeto; 

Má qualidade dos materiais ou uso inadequado; 

Erros na execução; 

Erosão e desgaste; 

Utilização para fins diferentes dos calculados em projeto; 
Falta de manutenção no decorrer do tempo; 


Uso inadequado da estrutura. 


Na Figura 01, pode-se observar que as patologias são motivadas, geralmente, 


por falhas no planejamento que antecede à construção. Similarmente, podem ocorrer 


na realização de uma ou várias tarefas durante o processo de execução da obra, ou em 


seguida, quando há o término da construção e entregue ao usuário. 
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CAUSAS DE PATOLOGIAS 


ndo e< 


te me aa | 


Figura 01 — Gráfico que relaciona as principais causas de patologias. 
Fonte — COUTO (2007) 


Há ainda as patologias motivadas por agentes externos como: ação da umidade, 
variação de temperatura, instabilidade do solo, ação excessiva dos ventos. Pode-se citar 
até situações mais graves e catastróficas como abalos sísmicos. Esses agentes causam 
patologias das mais simples às mais graves, e é missão do profissional de Engenharia 
prever e dimensionar a estrutura, de modo a evitar ao máximo o acontecimento de 
patologias decorrentes desses fenômenos. 


31 CARACTERÍSTICAS, POSSÍVEIS CAUSAS E ORIGENS DAS FISSURAS 


Os “sintomas” mais comuns que ocorrem nas estruturas e com causas muito 
variadas são as fissuras. Essas causas dependem da sua posição com relação ao 
elemento, a abertura, a direção e seu grau de desenvoltura (com relação à direção e à 
abertura). E quanto a sua ocorrência inerente ao concreto armado, onde depende da 
dimensão na qual a seção foi calculada nos Estágios Il (seção fissurada) ou III (ruptura). 
Ou seja, a manifestação da fissura nem sempre é, portanto, manifestação patológica, já 
que corresponde às aberturas e suas causas. 

Baseando-se na NBR 6118 (2014), as fissuras são consideradas agressivas quando 
sua abertura na superfície do concreto armado ultrapassa os seguintes valores: a) 0,2 mm 
para peças expostas em meio agressivo muito forte (industrial e respingos de maré); b) 0,3 
mm para peças expostas a meio agressivo moderado e forte (urbano, marinho e industrial); 
c) 0,4 mm para peças expostas em meio agressivo fraco (rural e submerso). 

Na Figura 02, em pesquisa sobre as fissuras em estruturas de concreto armado, 
Dal Molin (1988) detectou as principais causas de fissuras, com as respectivas incidências. 
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detalhes construtivos; 


sobrecargas; 14,34% 


plástico; 0,35% 


retração por 
movimentação térmica dessecação secagem; 11,89% 


externa; 29,71% superficial; 1,75% 


Figura 02 — Tipos e incidência de fissuras em concreto armado. 
Fonte — DAL MOLIN (1988) 


O conceito de fissura com relação à “trinca” e “rachadura” diferenciam-se entre si 
em alguns aspectos. Por exemplo, as trincas possuem dimensões diferentes (possuem 
aberturas maiores que 0,5 mm) das fissuras, mas assemelham-se no que diz respeito ao 
tratamento. Enquanto as rachaduras são diferenciadas das demais devido a uma abertura 
bem mais profunda e acentuada com dimensão superior a 1 mm e a partir de 1,5 mm são 
denominadas de fendas. Á título de demonstração, tem-se a Figura 03 com exemplos de 
fissura, trinca e rachadura. 


Figura 03 — a) fissura, b) trinca, c) rachadura. 
Fonte —- FÓRUM DA CONSTRUÇÃO (2015) 
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3.1 Fissuras Ativas ou Inativas 


É com a especificação do tratamento é possível analisar se a fissura é ativa (viva ou 
instável) — que apresenta variação de abertura —, ou se é inativa (morta ou estável) — que 
não apresenta variação de abertura. 


Para verificar essa análise, ver Figura 04. 


Gésso 
(PTS 


Fissurômetro 


+” de vidro 


Figura 04 — Utensílios utilizados para a checagem da fissuração. 
Fonte — PIANCASTELLI (1997) 


Conforme a Figura 04, observa-se que com a utilização de plaquetas de vidro ou 
gesso pode-se fazer uma análise de checagem na abertura, contudo se rompem caso a 
fissura venha a variar. Mas também por meio da medição de forma direta dessa variação 
com o uso do fissurômetro. Para dar um tratamento eficaz à fissura é importante identificar 
o agente causador que pode ser: atuante, onde a fissura possui instabilidade e não atuante, 
na qual possui estabilidade. 

Assim, é possível determinar algumas possíveis causas de fissuras conforme ver-se 
na Tabela 01. 
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MATERIAL CAUSA “SINTOMA” 


Assentamento plástico; 
Dessecação superficial; 
NO CONCRETO FRESCO Vibrações; FISSURAS 
Retração hidráulica; 
Variações térmicas. 


Esforços solicitantes 
excessivos, principalmente 
flexão e cisalhamento; 
Concentração de tensões; FISSURAS 
Recalques de fundação; 
Corrosão de armaduras; 
Retração hidráulica. 


NO CONCRETO 
ENDURECIDO 


Tabela 01 — Algumas causas de fissuras. 
Fonte — PIANCASTELLI (1997) 


41 TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO 

As técnicas de resolução em fissuras iniciam-se com a verificação se elas são 
ativas ou inativas, como visto anteriormente. As fissuras consideradas inativas são as que 
são causadas por retração hidráulica, recalques estabilizados e juntas de concretagem 
mal executadas, devido a esforços excessivos ou intervenção de reforços. Enquanto as 
fissuras que são consideradas ativas estão relacionadas à variação de temperatura, onde 
funcionam como “juntas naturais. 

Contudo, pode-se sintetizar que se o agente causador da fissura não mais atua no 
local, pode-se identificar como inativa, caso contrário, como ativa. Porém, no quesito do 
comportamento do reparo, qualquer fissura pode ser tratada como ativa. 

A seguir serão abordadas algumas técnicas de resolução de maneira específica, 
dependendo da característica da fissura. 


1. Reparos nas inativas — consiste na recuperação do concreto onde este se encontra 
sem separações (monoliticidade). É feito a aplicação de produtos que funcionam 
como adesivos que são capazes de promover a aderência entre os concretos de 
suas duas faces. Pode ser aplicado por gravidade ou por injeção sob pressão (ar 
comprimido), conforme o caso. 


2. Reparos nas ativas (ou inativas com monoliticade não exigida) — é feito por junta 
de dilatação. É sugerido que as “novas juntas” devem ser vedadas com mastiques 
ou outros materiais elásticos de modo a impedir a penetração de materiais que 
impeçam sua livre movimentação (pó, areia, brita etc.) ou que sejam prejudiciais ao 
concreto (água, óleo, fuligens etc.) 


3. Reparos especiais — refere-se aos casos onde a execução de técnicas 
padronizadas são ineficazes. Nesses casos, há adaptações, combinações de 
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técnicas ou procedimentos alternativos. 


Logo, para a análise das fissuras faz-se uma classificação das mesmas segundo a 
sua estabilidade. Diz-se que uma fissura está estabilizada, é passiva ou morta quando a 
causa que a provocou foi eliminada e, por isso, a fissura não tem movimento longitudinal ou 
transversal. Uma fissura é ativa quando a causa que a provoca continua existindo, portanto, 
tem movimento. 

Á título de conhecimento, alguns outros procedimentos são sugeridos e que podem 
ser efetuados para a realização de reparos nas estruturas em concreto armado: 


*— Limpa-se a fissura com jato de ar e aumenta-se a espessura da mesma para, 
em seguida, tratá-la; 


* Aplica-se material epóxi sobre a superfície como selante; 


* Injeta-se resina epóxi nos orifícios na parte inferior até que o material transbor- 
de pela parte superior; 


* Finalmente, fecham-se os orifícios. 


51 CONSIDERAÇÕES FINAIS 


Como foi visto existem inúmeros problemas patológicos que comprometem o 
desempenho das estruturas, mas que a correta escolha da técnica a ser empregada em 
suas recuperações estruturais é que vai tratar o problema e garantir êxito no trabalho. 
A condição fundamental para a escolha desta técnica é a identificação e classificação 
das ocorrências que resulte em um diagnóstico que corrija adequadamente as anomalias 
observadas. Contudo, cada obra tem suas respectivas restrições e circunstâncias, de 
caráter construtivo e executivo, na qual não se pode padronizar um único método de 
diagnóstico. 

Por isso, esta pesquisa teve a intenção de representar uma introdução ao tópico 
de patologias dando ênfase às fissuras com o estudo de algumas características, causas, 
origens e algumas práticas de reparação sugeridas em estruturas de concreto armado. 
Utilizou-se de diversas literaturas para aprofundar a análise feita afim de disseminar e 
atribuir conhecimento tanto de interesse acadêmico como profissional. Onde este estudo 
pode servir de aproximação e referência ao tema. 
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